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INTRODUCTION 


This Appendix is intended for use in conjunction with the Annual Report Air Quality in 
Ontario 1992. For each pollutant, tables provide the location of stations and supply sample 
distribution information including means, maxima, percentile values and the number of 
exceedances of the Ontario criteria. The entire continuous (hourly) network is summarized in 
Appendix Table A-1 and Maps 1 and 2. The table gives station name, numerical identifier, 
and pollutants measured. The numerical identifier is the station (ID) number, the first digit of 


which identifies the geographic region in which the station is located. 


The Ministry of the Environment and Energy has divided the province into 7 regions. Region 
1 is Southwest with headquarters in London; Region 2 is Westcentral with headquarters in 
Hamilton; Region 3 and 4 is Central with headquarters in Toronto; Region 5 is Southeast with 
headquarters in Kingston; Region 6 is Northwest with headquarters in Thunder Bay and finally 
Region 7 is Northeast with headquarters in Sudbury. Letter codes indicate whether data are 
telemetered (T) or chart-read (C). The column headings for pollutants are as follows: 


SO, (sulphur dioxide) 

SP suspended particles or soiling index (COH) 
CO (carbon monoxide) 

O; (ozone) 

NO, (nitrogen dioxide) 

NO  (nitric oxide) 

NO, (oxides of nitrogen) 

THC (total hydrocarbon compounds) 

RHC (reactive (non-methane) hydrocarbon compounds) 
TRS (total reduced sulphur compounds) 

API (air pollution index) 

AQI (air quality index) 








The Air Quality Index sites are shown in Map 3. 


The particulate (daily) network is summarized in Appendix Table A-2 and Maps 4 and 5. The 
table gives station name, numerical identifier, and pollutants measured. Numerals indicate the 
monitoring cycle frequency in days. Some additional codes are defined in the key at the top 


of the table. The column headings for pollutants are as follows: 


TSP (total suspended particulate) 
Cd in TSP (cadmium) 

Cr in TSP (chromium) 

Fein TSP (iron) 

Mn in TSP (manganese) 

Ni in TSP (nickel) 

Pb in TSP (lead) 

V in TSP (vanadium) 

NO, in TSP (nitrate) 

SO,” in TSP (sulphate) 


The particulate (monthly) network is summarized in Appendix Table A-3. This table gives the 


location of the monitoring site and the parameters measured at each site. 


The inhalable particulate (PM-10) network is summarized in Appendix Table A-4. This table 


gives station location, parameters measured and frequency of sampling. 
The meteorological network is summarized in Table A-5 and Maps 6 and 7. The table gives 
station name, numerical identifier, meteorological parameters measured and the height of the 


measurements. 


The 1992 statistical data for the various pollutants are provided in Tables A-7 through A-30. 


il 


The PM-10 monitoring network is shown in Map 8. 


The stations used in the trends of gases and particulates are listed in Tables A-31 and A-32. 


ABBREVIATIONS 

INS - insufficient data to compute relevant statistics. 
YR - year that monitoring began. 

TYP & survey type 

LAT - latitude in degrees/minutes 

LONG - longitude in degrees/minutes 


ELEV - elevation of sampling inlet (metres above ground) 


ill 
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TABLE A-5 THE METEOROLOGICAL NETWORK (1992) 





ID - STATION ID NUMBER YR - YEAR MONITORING BEGAN LAT - LATITUDE (DEGREES: MINUTES) LONG - LONGITUDE (DI :MIN 
T - TELEMETRY L - DATA LOGGER (RES me 

CITY STATION NAME ID YR LAT LONG WS1 HT1 WS2 HT2 WS3 HT3 TEM DT1 
WINDSOR WRIGHT/WATER ST. 12007 84 42:17 82:16 i 10 40 : T 
MERLIN MOEE WATER PUMP STN, MIDDLE RD. 13021 77 42:15 82:13 T 9 , A 
COURTRIGHT HWY 40 (OPP LAMBTON GS) 14016 75 42:48 82:29 11 10 30 T 90 T 
PARKHILL PUC BUILDING - 15013 83 43:10 81:41 T 10 é 
LONDON 800 COMMISSIONERS ST. (EFW PLANT) 15018 86 _ 42:57 81:13 L 25 
BEACHVILLE 26 VINE STREET (MOEE TRAILER) 17015 89 43:04 80:51 T 9 - : 
TIVERTON BRUCE GS WEATHER STATION 18013 79 44:18 81:35 T 10 T 30 ï Li T 
JARVIS HYDRO MET TOWER (2KM NE JARVIS) 22883 84 42:54 80:05 LE 10 : i 85 T 
LONG POINT PROVINCIAL PARK 22901 79 42:35 80:23 T 10 ; T 85 
NANTICOKE RAINHAM ROAD (NEAR STELCO GATE) 22907 89 42:48 80:04 T 10 - 
SMITHVILLE NIAGARA WORKS YARD (2KM N. SMITHVILLE) 23005 90 43:07 79:32 T 10 : 
VIOLET HILL MONO-MULMAR SCHOOL, HIGHWAY 89 26048 89 44:06 80:06 T 10 : “| 2 
CAMBRIDGE CLYDE ROAD 26066 91 43:38 80:29 ip 30 2 : : - A : 
ALLANBURG TRANSFORMER STATION HIGHWAY 58 27011 81 43:04 79:11 1F 10 T 37 = 3 if i : 
HAMILTON BRAMPTON/WOODWARD 29026 75 43:15 79:46 U 10 T 30 T 91 T T T 
TORONTO ISLAND AIRPORT-ENVIRONMENT CANADA SITE 31025 75 43:38 79:23 il 10 
TORONTO BRUCE PS, 51 LARCHMOUNT AVENUE 31045 75 43:39 79:25 T 21 - 5 ; 
TORONTO PERTH/RUSKIN (JUNCTION TRIANGLE) 31120 82 43:40 79:27 m 18 : : = 
SCARBOROUGH LAWRENCE/KENNEDY AVE. 33003 75 43:45 79:16 T 12 Lf 76 u Tt 
ETOBICOKE EVANS/ARNOLD AVENUE 35033 75 43:37 79:31 T 10 ji 30 17 91 LE By T 
OAKVILLE BRONTE ROAD/WOBURN CRESCENT 44015 80 43:24 79:44 Li 10 
OSHAWA PUBLIC SCHOOL, RITSON RD/OLIVE AVE. 45025 79 43:53 78:51 T 10 
STOUFFVILLE HIGHWAY 47 EAST OF HIGHWAY 48 48002 82 43:58 79:16 T 10 
CORNWALL 861 WEST SECOND STREET 56065 76 45:01 74:44 T 9 
PORT HOPE FILTRATION PLANT, MARSH STREET 58031 79 43:56 78:18 T 10 
DRYDEN 35 VAN HORNE AVENUE 61027 84 49:47 92:50 T 18 T 
FORT FRANCES EIGHTH STREET/CORNWALL AVENUE 62047 90 48:37 93:25 T 10 
MARATHON WATER TOWER 63033 78 48:43 86:23 Ls 8 
RED ROCK RECREATION CENTRE 63084 82 48:57 88:15 if 15 
TERRACE BAY ST MARTIN SCHOOL 63090 81 48:47 = 87:05 in 12 if 
THUNDER BAY MTO 615 JAMES STREET SOUTH 63200 90 48:22 89:17 i 10 5 
SCHREIBER 301 ONTARIO STREET, PS 63402 89 48:47 87:27 T 12 : 
SAULT STE MARIE WM. MERRIFIELD SCHOOL 71068 87 46:32 84:21 T 10 Ll 
NORTH BAY OPP STATION 75010 87 46:19 79:27 i 10 T 
SUDBURY HANMER 77013 82 46:39 80:57 Uy 10 T 
SUDBURY CKNC-TV, 699 FROOD ROAD 717025 73 46:30 81:00 T 10 i 115 LÉ T 
SUDBURY 1412 STEPHEN STREET 77225 90 46:28 81:00 Li 6 ; T 

LEGEND: 

WS1 - WIND SPEED AND DIRECTION BELOW 23 M HT1 - SENSOR HEIGHT (METERS) LEVEL 1 
WS2 - WIND SPEED AND DIRECTION 23 M TO 76 M HT2 - SENSOR HEIGHT (METERS) LEVEL 2 
WS3 - WIND SPEED AND DIRECTION ABOVE 76 M HT3 - SENSOR HEIGHT (METERS) LEVEL 3 


TEM - AMBIENT TEMPERATURE 
DT1 - TEMPERATURE DIFFERENCE LEVEL 2 MINUS LEVEL 1 
DT2 - TEMPERATURE DIFFERENCE LEVEL 3 MINUS LEVEL 1 
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YEAR - 1992 POLLUTANT - SULPHUR DIOXIDE UNIT een 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN  1HR 24HR 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
364 .000 .000 .000 .002 .008 .019 -004 0.06 0.02 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
366 .000 .000 .000 .004 .010 .028 -006 0.08 0.02 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
359 .000 .000 .000 .000 .008 .025 .004 0.07 0.03 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
366 .000 .000 .001 .006 .013 .030 -007 0.07 0.03 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
357 .000 .000 .000 .001 .011 .065 -006 0.21 0.07 
14064 CeERIAL PK, FRONT ST/CN TRACKS 
ARNIA 
366 .000 .000 .000 .003 .017 .098 -009 0.21 0.09 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
366 .000 .000 .000 .002 .008 .019 -004 0.05 0.02 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
297 .000 .000 .000 .000 .004 .018 -002 0.05 0.02 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
297 .000 .000 .000 .000 .004 .019 .002 0.05 0.02 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 
296 .000 .000 .000 .000 .005 .016 -002 0.05 0.02 
18007 CONCESSION RD 2 LOT A 
TIVERTON 
366 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .001 0.04 0.01 
22071 EXPERIMENTAL FARM 
SIMCOE 
366 .000 .000 .000 .000 .007 .020 -003 0.06 0.03 
22086 CHEAPSIDE RD(3 KM S OF HWY 3) 
NANTICOKE 
366 .000 .000 .000 .002 .009 .032 .005 0.14 0.03 
22094 TOWNLINE RD/CON 13 
TOWNSEND 
366 .000 .000 .000 .000 .007 .020 -003 0.07 0.03 
22901 PROVINCIAL PARK 
LONG POINT 
363 .000 .000 .000 .003 .009 .020 -005 0.06 0.03 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
348 .000 .000 .000 .000 .009 .036 .004 0.19 0.04 
26045 WEBER/UNIVERSITY ST 
WATERLOO 
188 .000 .000 .000 .003 .008 .019 -004 0.05 0.03 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
358 .000 .000 .000 .000 .008 .022 -003 0.07 0.04 
27051 HOLY T CHURCH NORTON/PORTAGE 
CHIPPAWA 
357 .000 .000 .000 .000 .006 .021 -002 0.09 0.02 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
152 .000 .000 .001 .005 .009 .025 -006 0.06 0.02 
27055 STP GROUNDS, STANLEY AV 
NIAGARA FALLS : 
354 .000 .000 .000 .000 .008 .027 -003 0.09 0.03 
27056 ALLENDALE AV 
NIAGARA FALLS 
363 .000 .000 .000 .002 .008 .019 -004 0.08 0.02 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
366 .000 .000 .000 .003 .009 .025 -005 0.10 0.03 
28028 EXHIBITION ST/CLARK ST 
GUELPH 
362 .000 .000 .000 .000 .007 .019 -003 0.06 0.02 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
366 .000 .000 .000 .005 .015 .045 -007 0.13 0.03 
29025 BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
365 .000 .000 .000 .005 .019 .059 -008 0.14 0.04 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
344 .000 .000 .002 .008 .025 .068 -011 0.15 0.05 
29105 NASH RD/KENTLEY DR 
HAMILTON 


TABLE A-6 SULPHUR DIOXIDE (SO,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


366 .000 .000 .002 .006 .009 .025 -007 0.08 0.03 
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AB 
1HR 


NO. OF TIMES 
OVE CRITERIA 
24HR 


1YR 


TABLE A-6 (cont. ) SULPHUR DIOXIDE (SO,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SULPHUR DIOXIDE UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN HR 24HR 1 


29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


w 
an 
an 
e 
Ss 
=] 
e 
Ss 
Ss 
e 
Ss 
= 
So 
Ss 
& 
= 
re 
mp 
[=] 
w 
ao 
e 
o 
a 
o 
= 
So 
o 
So 
w 


29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 


31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 

31120 PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 

31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 


32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
359 .000 .000 .000 .003 .008 .019 -004 0.06 0.02 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
33019 REDLAND CR (SCARB BLUFFS) 
SCARBORO 


51 .000 .000 .000 .001 .009 .026 -004 0.06 


e 
o 
mn 


34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 


34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 


34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 


35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 


35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 


36030 CLEARVIEW HTGS/KEELE ST 
YORK 


62 000 -000 .000 .002 .008 .021 -004 0.10 0.02 


366 .000 .000 .002 .006 .010 .027 -008 0.15 0.03 
364 .000 .000 .000 .001 .008 .021 -004 0.06 0.02 


366 .000 .000 .002 .006 .010 .026 -007 0.11 0.03 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 


44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
LE 


OAKVILI 
366 .000 .000 .000 .002 .008 .021 -004 0.06 0.03 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV = 
OSHAWA 


366 .000 .000 .000 .000 .008 .018 -004 0.05 0.02 


344 .000 .000 .000 .005 .009 .024 -006 0.08 0.03 


46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 


46117 MEADOW PK, APPLE LANE CLUB 
MISSISSAUGA 


47042 ARMOURY BLDG, PARK/PARKSIDE ST 
BARRIE 


366 .000 .000 .000 .004 .009 .028 -006 0.18 0.03 
362 .000 .000 .000 .003 .009 .028 -005 0.13 0.03 


45 .001 .003 .006 .008 .015 .027 -011 0.06 0.02 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 


51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 


o 
[=] 
w 


362 .000 .000 .000 .000 .007 .018 -003 0.09 


366 .000 .000 .000 .000 .004 .013 -002 0.09 0.02 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 


CORNWALL 
366 .000 .000 .000 .000 .010 .064 -006 0.35 0.05 
63200 MIC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
361 .000 .000 .000 .000 .000 .008 -000 0.02 0.01 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
359 .000 .000 .000 .000 .001 .023 -002 0.06 0.02 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
117 .000 .000 .000 .000 .005 .015 -002 0.07 0.01 
77012 SKEAD 
SUDBURY 
365 .000 .000 .000 .000 .009 .114 -006 0.41 0.06 
77013 HANMER 
SUDBURY 
365 .000 .000 .000 .000 .005 .069 -004 0.47 0.08 
77016 WATER TANK, ASH ST 
SUDBURY 
363 .000 .000 .000 .000 .010 .093 -006 0.35 0.06 
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NO. OF TIMES 
ABOVE CRITERIA 
HR 24HR  1YR 


0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 INS 
0 0 INS 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 INS 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 INS 
9 0 0 
3 0 0 
9 0 0 


TABLE A-6 (cont. ) SULPHUR DIOXIDE (SO,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SULPHUR DIOXIDE 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 
77028 GOVERNMENT RD/EDWARD ST 
CONISTON 
363 .000 .000 
77065 FALCONBRIDGE RD 
GARSON 
359 .000 .000 
77075 KENNEDY ST 
NEW SUDBURY 
365 .000 .000 
77096 LONG LAKE RD (VILLA LOYOLA) 
SUDBURY 
365 .000 .000 
77201 MIKKOLA (J. HAMILTON SCHOOL) 
SUDBURY 
365 .000 .000 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
365 .000 .000 
77206 ST LAURENT/REGIONAL RD 
RAYSIDE 
362 .000 .000 
77218 LOT 2-PLAN M-1025 
COPPER CLIFF 
365 .000 .000 
77220 GATCHELL 
SUDBURY 
357 .000 .000 
77225 1412 STEPHEN STREET 
SUDBURY 
362 .000 .000 
TABLE A-7 


ONTARIO MINISTRY OF THE 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SOILING INDEX 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
363 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
363 0. 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
359 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
361 0. 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
314 
26045 WEBER/UNIVERSITY ST 
WATERLOO 
192 
26048 MONO-MULAR SCHOOL 
VIOLET HILL 
160 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
338 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
112 
27055 STP GROUNDS, STANLEY AVE 
NIAGARA FALLS 
358 
27056 ALLENDALE AV 
NIAGARA FALLS ane 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES a 
28028 EXHIBITION ST/CLARK ST 
GUELPH eh 


o 


o 


NO. OF TIMES 
000 .000 .000 .034  .002 0.32 0.02 1 0 0 
000 .000 .008 .094  .005 0.38 0.04 4 0 0 
000 .000 .009 .093 .006 0.35 0.05 9 0 0 
.000 .000 .008 .096 .006 0.81 0.08 16 0 0 
000 .000 .006 .105 .005 0.43 0.09 19 0 0 
.000 .000 .007 .069 .004 0.46 0.04 8 0 0 
.000 .000 .001 .049 .003 0.56 0.04 2 0 0 
.000 .000 .015 .211 .010 0.63 0.18 64 3 0 
.000 .000 .008 .073 .005 0.38 0.05 11 0 0 
.000 .000 .009 .099 .006 0.45 0.09 17 0 0 
SUSPENDED PARTICLES (SP) STATISTICS (1992) 
ENVIRONMENT AND ENERGY 
UNIT = COHS/1000 FT 
PERCENTILES MT MAXIMUM ABOVE CRITERIA 
30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 24HR LR 
0.14 0.23 0.34 0.59 1.24 0.34 302 1e3 2 0 
0.16 0.26 0.39 0.70 1.88 0.40 4.8 1.4 8 0 
0.06 0.13 0.22 0.39 0.83 0.22 2.1 0.8 0 0 
0.07 0.14 0.24 0.44 0.92 0.24 2 ED 0 0 
0.07 0.14 0.24 0.43 0.78 0.23 2.9 0.7 0 0 
0.05 0.11 0.18 0.33 0.69 0.19 1.5 0.6 0 INS 
0.00 0.04 0.09 0.20 0.46 0.11 1.6 0.4 0 INS 
0.06 0.14 0.24 0.44 0.90 0.24 2.1 0.9 0 0 
0.04 0.08 0.15 0.28 0.58 0.16 1.4 0.5 0 INS 
0.09 0.18 0.30 0.54 1.08 0.29 2.3 0.9 0 0 
0.07 0.13 0.21 0.37 0.71 0.21 10008 0 0 
0.08 0.15 0.25 0.46 1.07 . 0.26 2.8 1.6 2 0 
0.05 0.11 0.20 0.38 0.70 0.20 2.0 0.6 0 0 


YEAR - 
STATIO! 


TABLE A-7 (cont.) 


SUSPENDED PARTICLES (SP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


1992 


ION 
NUMBER LOCATION 


ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 


HUGHSON/HUNTER 
HAMILTON 
BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 


467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


NASH RD/KENTLEY DR 
HAMILTON 


VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 


MISSION, 381 YONGE ST 
TORONTO 

BAY/GROSVENOR 

TORONTO 

PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 

CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 

LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 

LAWRENCE /KENNEDY 
SCARBORO 

HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 

35 EDGAR AVE 


NORTH YORK WEST 


ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 


EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 


CLEARVIEW HTGS/KEELE ST 
YORK 

HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 


BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 


PS, RITSON RD/OLIVE AV 

OSHAWA 

QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 

MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 

MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 


PORTAGE /CHURCH ST 
FORT FRANCES 


MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 


WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 


OPP STN 
NORTH BAY 


POLLUTANT - SOILING INDEX 


NO. OF 


DAYS 


339 


351 


346 


352 


361 


355 


351 


363 


358 


352 


343 


340 


357 


350 


352 


353 


355 


329 


359 


343 


345 


361 


366 


344 


364 


356 


329 


o 
o 
mp 


o 
eo 
nm 


o 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


PERCENTILES 
30 50 70 


21 


15 


16 


.10 


-12 


.28 


17 


.14 


07 


13 


11 


-08 


13 


11 


19 


15 


08 


.11 


09 


.12 


-08 


04 


03 


05 


07 


03 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


-17 0.29 0.48 


-16 0.26 0.41 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


0. 


UNIT = COHS/1000 FT 
TH- 


75 


.62 


.50 


rar 


iy 


de 


it 


als 


11 


18 


de 


16 


NO. OF TIMES 
em, PTE 
3.5 1.8 14 0 
2.4 1.8 7 0 
4.0 1.6 13 0 
2290172 3 0 
229) lee 2 0 
22 wand 1 0 
2.7 1.6 14 0 
3.3 1.6 17 1 
CT Wed 1 0 
3-5 923 1 0 
3.4 0.9 0 0 
3.0 1.4 2 0 
2.9 0.8 0 0 
2.4 1.0 0 0 
3.1 1.6 15 0 
302) 3 1 0 
3.9 1.3 11 0 
3.4 1.2 4 0 
Sees ileal 1 0 
3.0 1.2 2 0 
229) "173 1 0 
2.6 1.0 0 0 
2.1 0.9 0 0 
2.3 1.0 0 0 
2.5 0.6 0 0 
2.3 0.9 0 0 
Coeh alers 2 0 
2.7 0.9 0 0 








TABLE A-7 (cont. ) SUSPENDED PARTICLES (SP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SOILING INDEX UNIT = COHS/1000 FT 
ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 24HR 1YR 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
353 0.00 0.03 0.08 0.14 0.30 0.76 0.17 2.4 0.6 0 0 


TABLE A-8 TOTAL REDUCED SULPHUR (TRS) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - TOTAL REDUCED SULPHUR UNIT = PARTS/BILLION 

ARITH- EXCEEDANCES OF 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM PULP MILL AQC 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 1HR 


12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


359 0.0 00 0.0 04 1.4 5.3 0.7 36 6 1 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 0.0 0.0 0.0 04 1.4 4.6 0.7 13 5 0 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
344 0.0 00 00 00 0.3 2.8 0.2 14 3 0 
18007 CONCESSION RD 2 LOT A 
TIVERTON 
366 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.9 0.1 4 1 0 
18107 EUGENE FARM 
NOG 2T0 INVERHURON 
301 O50! 0.0) 7020) 10:00 "0'25 1029 0.1 3 1 0 
22904 WALPOLE S PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 
351 0205) 0.0% 05010-30905 320 0.5 17 3 0 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
354 0200 1050) 022078 (179) 720 1.0 20 5 0 
27051 HOLY T CHURCH, NORTON/PORTAGE 
CHIPPAWA 
355 OF0) 0/0) VOLO 023% 6170)" 428 0.6 11 7 0 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
149 O20) 1050), 1020! 91054559150) 323 0.6 7 4 0 
27055 STP GROUNDS, STANLEY AV 
NIAGARA FALLS 
346 GPO) AC CMMOS ZM 0 PES 2201571 1.5 56 15 18 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
360 G0) (00) M0 ONDES 1530658 0.6 24 6 0 
29025 BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
349 000 00 A1: 02372678 1.3 42 7 2 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
335 0.0 0.0 04 0.9 2.8 10.3 ft 40 7 1 
29105 NASH RD/KENTLEY DR 
HAMILTON 
336 0.0 00 00 04 1.0 2.5 0.6 13 3 0 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
366 O20) 0 00 0m 220090 4:8: 0.5 20 6 0 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
348 0.0 0.0 0.0 0.0 09 3.4 0.4 13 5 0 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
366 O20) 1050) ORO} 045510295) 1253 0.5 15 3 0 
46117 MEADOW PK, APPLE LANE CLUB 
MISSISSAUGA 
321 O20) 1020) (0-20 057, 15) 427. 0.9 19 5 0 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 O20 053) eds pic One 001277 2.2 133 11 26 
56068 SCHOOL, 435 SECOND ST W 
CORNWALL 
310 ORO) ae28 92-4 9328) 1659)43325 4.2 232 17 155 
61027 35 VAN HORNE AV 
DRYDEN 
362 020) 1020, 10-0) 1020) 10°5)) 46 0.3 55 4 3 


17 


TABLE A-8 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE 


TOTAL REDUCED SULPHUR (TRS) STATISTICS (1992) 


ENVIRONMENT AND ENERGY 


UNIT = PARTS/BILLION 
TH- 


PERCENTILES 
50 70 90 


EXCEEDANCES OF 
PULP MILL AQC 
1HR 


0.0 1.3 13.6 46.8 


0.0 0.0 1.8 12.6 


0.0 0.9 7.8 35.4 


0.0 0.0 2.8 20.3 


0.0 0.0 2.4 15.4 


0:08 10527 155452728 


000083772279 


0.0 0.8 12.1 80.3 


4.2 


0.8 


2.9 


1.3 


0.5 


1.0 


2.0 


17 


4.9 


0.3 


0.3 


0.4 


0.1 


47 


190 


243 


CARBON MONOXIDE (CO) STATISTICS (1992) 


ENVIRONMENT AND ENERGY 


UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 


PERCENTILES 
30 50 70 


METIC 
MEAN 


24HR 
39 310 
10 10 
42 165 
11 44 
7 9 
10 12 
23 89 
16 96 
65 404 
6 0 
2 0 
4 1 
2 0 
NO. OF TIMES 


ABOVE CRITERIA 
1HR SHR 


YEAR - 1992 POLLUTANT - TOTAL REDUCED SULPHUR 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 10 
62030 PORTAGE/CHURCH ST 
FORT FRANCES 
366 0.0 0.0 
62032 CEMETERY,COLONIZATION RD W . 
FORT FRANCES 
366 0.0 0.0 
62047 EIGHTH ST/CORNWALL AVE 
FORT FRANCES 
359 0.0 0.0 
62051 110 VICTORIA AVE (HOSP) 
FORT FRANCES 
348 0.0 0.0 
63033 WATER TOWER 
MARATHON 
346 0.0 0.0 
63046 CAN-CAR, MONTREAL ST 
THUNDER BAY 
347 0.0 0.0 
63084 RECREATION CENTRE 
RED ROCK 
360 0.0 0.0 
63090 ST MARTIN SCHOOL 
TERRACE BAY 
366 0.0 0.0 
63093 MILL RD/SOUTH CAMP RD 
TERRACE BAY 
359 0.0 0.0 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
361 0.0 0.0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
328 0.0 0.0 
72084 ROSS RD 
SMOOTH ROCK FALLS 
329 0.0 0.0 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
357 0.0 0.0 
TABLE A-9 
ONTARIO MINISTRY OF THE 
YEAR - 1992 POLLUTANT - CARBON MONOXIDE 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 10 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
366 0.0 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
366 0.0 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
358 0.0 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
345 0.0 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
366 0.0 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
366 0.1 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
342 0.0 
31049 MISSION. 381 YONGE ST 
TORONTO 
353 0.2 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
359 0.0 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
364 0.0 


022) (025,058 162) 2: 


0:0 0.3 0.6) 1.0) 2:3 


MAXIMUM 
1HR BHR 
CS 
A fi 
Gr & 
6 
STE 
6 4 
5 4 
200 
7. & 
75 


TABLE A-9 (cont. ) CARBON MONOXIDE (CO) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - CARBON MONOXIDE UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 8HR 1HR 8HR 
31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 
357 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 2.7 0.8 4 3 0 0 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
243; (050) 1023), 0550-81-52 80121 5 4 0 0 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
361 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 2.3 0.8 6 3 0 0 
34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 
62 0.0 0.0 0.2 0.5 0.9 1.8 0.6 3 2 0 0 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
366 0.0 0.2 0.5 0.8 1.2 2.6 1.0 6 4 0 0 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
361 0.1 0:4 016°0.9) 1.6.2.9 1.2 9 5 0 0 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
364-100: 0:0001M0:5M0:9#1:9M0:6 6 3 0 0 
25033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
362 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0 2.3 0.9 7 3 0 0 
36030 Cee HTGS/KEELE ST 
361 4010: (022) (025807701 -2812°9) 170 12 4 0 0 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
358 0.0 0.0 0.2 0.5 0.9 1.6 0.7 7 2 0 0 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 0.3 4 2 0 0 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
362 0.0 0.2 0.4 0.7 1.0 2.3 0.9 8 5 0 0 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
360 0.0 0.3 0.5 0.8 1.5 3.0 1.1 7 4 0 0 
51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST e 
OTTAWA 
366 0:2 0:3 0:5.0°8 1.1 2:4 2.1 7 4 0 0 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 4.7 0.5 11 6 0 0 
63046 CAN-CAR, MONTREAL ST 
THUNDER BAY 
366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 0.3 6 3 0 0 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
319) 030) (040) (0:0) 10:0) (0°35 123) 10.2 8 3 0 0 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
121 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.6 0.4 7 3 0 0 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 4 2 0 0 
TABLE A-10 TOTAL HYDROCARBON (THC) STATISTICS (1992) 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
YEAR - 1992 POLLUTANT - TOTAL HYDROCARBONS UNIT = ee 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
312 1.53 1.66 1.77 1.87 2.04 2.53 1.84 3.7 225 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
355 1.31 1.48 1.61 1.76 2.02 2.52 1.69 4.0 2.4 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
358 1.31 1.51 1.69 1.88 2.23 3.59 1.81 6.0 3.0 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
357 1.83 2.01 2.13 2.28 2.62 3.45 2.24 4.7 3.1 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
354 1.41 1.54 1.67 1.86 2.26 3.27 1.82 6.3 2.9 
46117 MEADOW PK, APPLE LANE CLUB 
MISSISSAUGA 
355 0.90 1.02 1.16 1.36 1.79 3.21 1.34 8.1 3.0 


TABLE A-11 REACTIVE HYDROCARBON (RHC) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - REACTIVE HYDROCARBONS UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 


Un CONS on CO COUDE DC CO COOL C OL sae aen owas sae eesena nasa aa tae 
HAMILTON 
312 0.03 0.10 0.14 0.17 0.26 0.49 0.19 7 0.6 


TABLE A-12 NITROGEN DIOXIDE (NO,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITROGEN DIOXIDE UNIT = PARTS/MILLION 

ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN IHR 24HR 1HR 24HR 


12008 467 UNIVERSITY AV W 


WINDSOR 
362 .006 .014 .019 .025 .036 .054 -025 .08 .05 0 0 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
366 .002 .007 .012 .019 .032 .049 -020 .07 .05 0 0 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
366 .001 .006 .011 .018 .029 .048 -018 .09 .05 0 0 
15013 PUC BLDG 
PARKHILL 
359 .000 .000 .002 .007 .015 .030 -008 .07 .03 0 0 
22071 EXPERIMENTAL FARM 
SIMCOE 
365 .000 .002 .005 .008 .014 .027 -010 .05 .03 0 0 
22086 CHEAPSIDE RD(3 KM S OF HWY 3) 
NANTICOKE 
359 .001 .004 .007 .010 .017 .028 -013 .05 .03 0 0 
22901 PROVINCIAL PARK 
LONG POINT 
358 .000 .000 .000 .005 .011 .027 -006 .05 .03 0 0 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
356 .000 .004 .008 .014 .025 .041 -015 .06 .04 0 0 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
357 .000 .002 .006 .011 .020 .037 -012 .07 .04 0 0 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
366 .001 .007 .013 .019 .029 .045 -019 .07 .05 0 0 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
347 .000 .007 .014 .022 .032 .048 -020 .08 .04 0 0 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
321 .000 .005 .009 .016 .027 .048 -017 .09 .05 0 0 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
360 .001 .006 .011 .019 .030 .048 -018 .08 .05 0 0 
31049 MISSION, 381 YONGE ST 
TORONTO 
356 .008 .017 .025 .033 .046 .068 -031 .11 .08 0 0 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
361 .007 .015 .021 .027 .038 .056 0278 110 707 0 0 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
356 .007 .015 .021 .028 .038 .058 .027 .10 .06 0 0 
31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 
362 .000 .000 .000 .005 .013 .029 -006 .10 .02 0 0 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
359 .004 .013 .020 .028 .039 .063 -027 .16 .08 0 0 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
365 .000 .006 .013 .019 .029 .050 -019 .09 .06 0 0 
34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 
62 .007 .016 .022 .028 .036 .048 .-027 .08 .05 0 0 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
366 .002 .009 .017 .026 .039 .059 -024 .09 .06 0 0 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
353 .003 .010 .020 .028 .038 .057 "025 1107 0 0 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
366 .005 .013 .020 .027 .038 .057 -026 .12 .06 0 0 


TABLE A-12 (cont. ) 


NITROGEN DIOXIDE (NO,) STATISTICS (1992) 


PERCENTILES 
50 70 90 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 


-008 


-010 


.007 


-028 


.025 


-016 


-038 


-043 


-022 


-023 


-015 


-017 


-010 


-011 


-011 


-012 


.009 


MAXIMUM 
1HR 24HR 
.10 .06 
11, 707 
.09 .05 
.09 .04 
.09 .05 
-10 .06 
.07 .04 
“1100705 
.08 .04 
.08 .04 
07.03 
.08 .03 
.08 .03 


NO. OF TIMES 
ABOVE CRITERIA 
1HR 24HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 


NITRIC OXIDE (NO) STATISTICS (1992) 


ENVIRONMENT AND ENERGY 


PERCENTILES 
50 70 90 


UNIT = PARTS/MILLION 
ARITH- 


METIC 
MEAN 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITROGEN DIOXIDE 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
364 .005 .013 
36030 CLEARVIEW HTGS/KEELE ST 
YORK 
365 .005 .014 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
346 .003 .009 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
302 .000 .004 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
366 .000 .006 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
366 .004 .011 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 
356 .001 .005 
51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 
366 .000 .005 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 .000 .000 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
345 .000 .000 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
333 .000 .000 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
121 .000 .000 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
360 .000 .000 
TABLE A-13 
ONTARIO MINISTRY OF THE 
YEAR - 1992 POLLUTANT - NITRIC OXIDE 
STATION NO. OF 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
362 .000 .003 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
366 .900 .000 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
366 .000 .000 
15013 PUC BLDG 
PARKHILL 
359 .000 .000 
22071 EXPERIMENTAL FARM 
SIMCOE 
365 .000 .000 
22086 CHEAPSIDE RD(3 KM S OF HWY 3) 
NANTICOKE 
359 .000 .000 
22901 PROVINCIAL PARK 
LONG POINT 
349 .000 .000 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
356 .000 .000 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
357 .000 .000 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
366 .000 .000 


000 


001 


114 


018 
-014 
-072 
.140 


-133 


oral 


.004 


.014 


.015 


TABLE A-13 (cont.) NITRIC OXIDE (NO) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITRIC OXIDE UNIT = | 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
347 .000 .000 .005 .018 .047 .112 -019 0.38 0.08 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
321 .000 .000 .000 .004 .019 .075 .008 0.21 0.06 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
363 .000 .000 .006 .018 .075 .225 .028 0.50 0.18 
31049 MISSION, 381 YONGE ST 
TORONTO 
356 .010 .025 .040 .065 .120 .232 -060 0.39 0.20 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
361 .000 .006 .012 .023 .051 .123 -025 0.24 0.10 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
356 .000 .003 .008 .017 .048 .160 .023 0.62 0.15 
31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 
362 .000 .000 .000 .000 .003 .033 .002 0.42 0.02 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
359 .000 .000 .007 .021 .063 .194 -026 0.45 0.15 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
365 .000 .000 .009 .021 .058 .166 -025 0.49 0.11 
34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 
62 .000 .000 .001 .010 .036 .115 -015 0.36 0.11 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
366 .000 .000 .006 .016 .052 .158 -021 0.43 0.17 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
352 .003 .012 .023 .039 .098 .246 -045 0.78 0.27 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
366. .000 .000 .005 .019 .065 .202 025 0.51 0.16 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
364 .001 .008 .018 .035 .083 .214 -038 0.65 0.17 
36030 CÉPPANLE HTGS/KEELE ST 
YORK 
365 .000 .001 .007 .017 .067 .246 -027 0.65 0.19 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
346 .000 .000 .002 .009 .036 .139 -016 0.51 0.10 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
302 .000 .000 .000 .006 .031 .141 -013 0.33 0.12 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
366 .000 .000 .002 .009 .030 .111 .014 0.37 0.14 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
366 .000 .000 .005 .015 .057 .191 .022 0.49 0.14 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 
356 .000 .000 .000 .002 .009 .042 005 0.26 0.04 
51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 
366 .000 .000 .000 .006 .024 .112 O11 0.34 0.08 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 .000 .000 .000 .000 .014 .110 .008 0.70 0.09 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
343 .000 .000 .000 .007 .024 .112 .011 0.33 0.09 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
330 .000 .000 .000 .000 .011 .067 -006 0.25 0.07 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
121 .000 .000 .001 .006 .023 .107 -012 0.31 0.05 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
351 .000 .000 .000 .000 .007 .054 -004 0.22 0.04 
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TABLE A-14 TOTAL NITROGEN OXIDES (NO,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITROGEN OXIDES UNIT = Je 
ITH- 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
362 .013 .023 .030 .041 .067 .166 .042 0.48 0.14 
14064 DEAD PK,FRONT ST/CN TRACKS 
S . 
366 .002 .008 .015 .026 .049 .102 026 0.28 0.09 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 5 
366 .004 .012 .020 .031 .061 .149 -034 0.42 0.16 
15013 PUC BLDG 
PARKHILL 
359 .000 .000 .000 .006 .016 .038 -008 0.13 0.04 
22071 EXPERIMENTAL FARM 
SIMCOE 
365 .000 .003 .006 .009 .018 .038 -013 0.10 0.04 
22086 CHEAPSIDE RD(3 KM S OF HHY 3) 
NANTICOKE 
359 .001 .006 .010 .016 .023 .045 017 0.12 0.05 
22901 PROVINCIAL PARK 
LONG POINT 
357 .000 .000 .001 .006 .015 .035 008 0.10 0.05 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
356 .001 .005 .010 .018 .039 .108 022 0.27 0.11 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
357 .001 .006 .012 .022 .049 .165 027 0.59 0.27 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
366 .002 .010 .019 .032 .064 .173 -033 0.37 0.13 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
347 .000 .009 .026 .046 .078 .148 -038 0.44 0.10 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
321 .000 .006 .012 .022 .048 .114 -024 0.28 0.10 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
363 .003 .012 .023 .044 .106 .262 .047 0.54 0.21 
31049 MISSION, 381 YONGE ST 
TORONTO 
356 .028 .051 .072 .102 .161 .287 .091 0.48 0.23 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
361 .014 .027 .039 .056 .089 .167 -052 0.30 0.16 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
355 .013 .023 .033 .048 .087 .213 .049 0.66 0.19 
31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 
362 .000 .000 .003 .008 .020 .062 -011 0.53 0.05 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
359 .006 .018 .032 .054 .105 .245 -052 0.51 0.19 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
365 .004 .016 .030 .048 .092 .210 .046 0.55 0.14 
34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 
62 .009 .018 .030 .044 .072 .160 .043 0.41 0.15 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
366 .004 .013 .027 .047 .092 .200 045 0.50 0.20 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
352 .013 .030 .047 .076 .135 .267 .069 0.77 0.27 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
366 .007 .018 .031 .052 .102 .246 .051 0.57 0.22 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
364 .013 .028 .044 .065 .118 .267 .063 0.68 0.19 
36030 El HTGS/KEELE ST 
365 .012 .021 .032 .050 .105 .290 -055 0.70 0.23 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
346 .003 .012 .020 .035 .069 .177 036 0.55 0.13 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
302 .000 .007 .015 .028 .061 .170 .030 0.38 0.15 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
366 .002 .009 .019 .033 .063 .149 .033 0.43 0.17 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
366 .006 .016 .026 .041 .088 .226 044 0.52 0.18 
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YEAR - 1992 POLLUTANT - NITROGEN OXIDES UNIT = FAUNE A 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 
356 .001 .006 .011 .017 .030 .073 019 0.25 0.06 
51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 
365 .001 .007 .014 .025 .052 .153 028 0.44 0.11 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 .000 .002 .006 .012 .039 .142 019 0.71 0.12 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
345 .000 .005 .011 .021 .048 .144 025 0.37 0.13 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
333 .000 .001 .007 .016 .036 .100 018 0.29 0.10 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
121 .000 .004 .009 .018 .051 .151 -024 0.37 0.08 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
360 .000 .001 .005 .009 .024 .094 014 0.30 0.06 
TABLE A-15 OZONE (0,) STATISTICS (1992) 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
YEAR - 1992 POLLUTANT - OZONE UNIT = PARTS/BILLION 
ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM = ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN IHR  24HR 1HR 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
363 0.2 3.7 10.9 19.2 34.2 68.6 15.1 103 57 24 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
366 0.0 4.0 12.2 21.3 38.4 75.4 16.7 125 67 62 
13021 MOEE WATER PUMP STN, MIDDLE RD 
MERLIN 
366 4.8 14.9 22.9 29.9 43.4 68.3 24.3 920971 26 
14064 Se PK,FRONT ST/CN TRACKS “ 
ARNIA 
366 1.6 10.7 19.6 27.8 39.7 67.4 21.3 96 56 16 
14118 CONCESSION RD 26 
MANDAUMIN 
359 5.3 14-2 21.9 29.0 40.6 70.7 23.5 108 64 46 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
364 2.2 9.8 18.3 26.1 39.1 64.7 20.3 94 64 15 
15009 LONGWOODS CONSERVATION 
LONGWOODS 
363 5.3 16.9 25.1 32.7 45.0 70.6 26.2 99270 45 
15013 PUC BLDG 
PARKHILL 
359 5.0 15.6 24.5 32.2 44.5 75.1 25.7 111 74 51 
15020 WATER TREATMENT PLANT 
GRAND BEND 
365 8.9 20.4 28.6 36.1 47.3 78.0 29.7 122 79 80 
18007 CONCESSION RD 2 LOT A 
TIVERTON 
366 13.1 24.6 31.0 39.2 51.7 89.9 33.4 1290095 159 
22071 EXPERIMENTAL FARM 
SIMCOE 
356 7.7 17.6 24.7 30.9 42.0 67.4 25.7 106 84 25 
22901 PROVINCIAL PARK 
LONG POINT 
345 10.4 21.9 29.4 37.6 55.9 89.1 32.3 133 103 179 
26045 WEBER/UNIVERSITY ST 
WATERLOO 
198 0.7 9.6 16.6 23.2 33.1 58.3 18.0 82 56 1 
26060 WEST AVE/HOMEWOOD 
KITCHENER 
338 1.9 13.3 22.0 29.7 39.9 65.2 22.7 99 64 16 
27056 ALLENDALE AV 
NIAGARA FALLS 
342 3.5 13.0 21.0 29.0 43.2 71.2 23.2 1077 34 
27067 ARGYLE CRES (PUMP STN) 
ST CATHARINES 
354 0.3 8.8 17.7 25.0 37.8 66.0 19.3 107 76 24 
28028 EXHIBITION ST/CLARK ST 
GUELPH 
342 1.5 12.5 21.1 30.7 43.0 71.0 23.2 109 71 46 


TABLE A-14 (cont.) 


ONTARIO MINISTRY OF THE 


TOTAL NITROGEN OXIDES (NO,) STATISTICS (1992) 


ENVIRONMENT AND ENERGY 
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TABLE A-15 (cont. ) OZONE (0,) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - OZONE UNIT = PARTS/BILLION 
ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM  ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN 1HR 24HR 1HR 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
364 0.5 6.3 14.5 22.2 34.6 60.9 16.9 100 66 7 
29105 NASH RD/KENTLEY DR 
HAMILTON 
353 0.0 6.4 15.1 23.6 35.6 58.1 17.2 103 64 7 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
366 0.0 8.1 16.8 24.8 37.8 67.8 18.9 112 73 15 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
364 0.5 4.9 14.2 21.9 34.3 64.8 16.6 109 69 11 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
354 0.0 3.0 9.1 16.9 28.7 49.9 12.5 79 42 0 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
364 3.2 7.3 15.6 24.6 37.9 67.2 19.1 120 59 18 
31190 CN TOWER, 301 FRONT ST W 
TORONTO 
342 11.4 24.1 31.5 39.0 55.0 87.1 33.4 139 96 163 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
354 0.0 4.3 11.4 18.8 28.5 49.6 13.7 69 43 0 
33003 LAWRENCE /KENNEDY 
SCARBORO 
357 0.0 4.9 11.7 19.3 29.8 54.5 14.3 85 47 4 
34002 SC CTR, 770 DON MILLS RD 
NORTH YORK 
62) 421. 321, 8-5 15:5,23.13172 1059 35 28 0 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
366 0.0 4.4 13.7 22.7 35.1 59.2 16.3 106 59 16 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
363 0.3 3.1 10.4 19.6 30.1 54.1 14.0 99° 53 4 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
366 0.0 3.5 12.2 21.6 34.2 59.2 15.4 113 50 10 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
364 0.3 3.2 9.3 16.6 31.2 59.3 13.4 104 46 11 
36030 RE HTGS/KEELE ST 
361 0.3 3.5 12.2 21.7 36.0 64.5 16.1 120 56 22 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
332 1.9 9.1 17.8 27.4 42.1 69.0 20.8 115) 67 25 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
366 0.7 7.6 16.8 26.4 38.8 64.8 19.3 100 58 15 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
360 3.6 10.7 18.8 26.2 36.3 62.3 20.3 107 50 12 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
366 0.6 5.3 12.5 20.3 33.1 57.1 15.6 108 53 8 
47035 509 VICTORIA ST E 
ALLISTON 
355 3.9 13.5 22.3 29.8 40.6 66.6 23.3 932055 19 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 
349 6.1 15.7 22.1 28.1 37.5 63.4 23.0 94 60 13 
49010 HWY 117/PAINT LAKE RD 
DORSET 
363 11.5 22.5 29.1 36.0 46.4 69.8 30.1 108 74 47 
51001 MCD GDS, RIDEAU/WURTEMBURG ST 
OTTAWA 
359 1.7 7.7 15.4 22.6 33.6 60.2 17.4 88 67 7 
52020 CHURCHILL PK, NAPIER ST 
KINGSTON 
156 0.4 10.1 19.5 27.1 35.6 60.9 19.8 95 ST 4 
56051 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
366 1.3 11.5 18.8 26.5 39.3 66.2 20.8 101 76 31 
62068 FERNBERG RD 
ELY MINNESOTA 
361 17.6 24.5 28.7 33.8 42.6 60.7 30.3 JS 159 0 
63100 HAWKEYE LAKE 
231 12.5 23.3 29.7 34.9 42.0 62.3 29.3 76 60 0 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
364 1.0 9.7 17.5 22.9 30.3 45.6 17.2 59 50 0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
359 5.9 15.1 22.3 28.8 39.5 56.7 23.1 77 54 0 
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TABLE A-15 (cont.) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


OZONE (0,) STATISTICS (1992) 





YEAR - 1992 POLLUTANT - OZONE UNIT = PARTS/BILLION 
ARITH- NO. OF TIMES 
STATION NO. OF PERCENTILES METIC MAXIMUM  ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION DAYS 10 30 50 70 90 99 MEAN IHR  24HR 1HR 
75010 OPP STN 
NORTH BAY 
364 5.7 15.6 22.9 30.0 39.8 63.5 24.0 90 67 23 
77203 SCIENCE NORTH 
SUDBURY 
360 8.8 17.3 23.8 30.8 41.0 67.9 25.4 96 70 20 
TABLE A-16 TOTAL SUSPENDED PARTICULATE (TSP) STATISTICS (1992) 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
YEAR - 1992 POLLUTANT - SUSPENDED PARTICULATE UNIT - MICROGRAMS/CU.METRE 8 
OF TIMES 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 1-YR 
11001 309 THOMAS ST 
ST MARYS 
50 19 24 29 40 64 142 204 38 31 1 0 
12005 7730 RIVERSIDE DR E 
WINDSOR 
58 20 24 34 37 53 97 104 34 31 0 0 
12006 BEACH LANE/HWY 18 
LA SALLE 
53 26 34 39 49 61 119 140 44 41 1 0 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 28 37 45 55 65 114 138 48 a5 1 0 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
55 25 33 42 49 62 103 144 44 41 1 0 
12009 9725 RIVERSIDE DR E 
LITTLE RIVER 
58 21 25 30 35 49 89 90 34 31 0 0 
12011 DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 32 42 47 58 84 143 188 54 50 1 0 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 33 43 52 82 111 134 135 66 59 5 0 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 40 47 61 80 100 166 194 68 63 4 1 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 29 36 43 54 Wa) LAT 93139 49 46 1 0 
12036 1802 GEORGE AV 
WINDSOR 
56 26 31 39 46 63 93 108 43 40 0 0 
12037 3225 CALIFORNIA ST 
WINDSOR 
55 23 29 36 41 60 103 126 40 36 1 0 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 eke 8c) 64 Ti 105) 185) 251: 69 62 4 1 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 29 40 46 69 104 113 49 46 0 0 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 25 32 3948 72 129 140 45 41 2 0 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 26 34 42 54 65 102 133 45 42 1 0 
12053 415 FRONT ST 
AMHERSTBURG 
58 21 28 33 38 51 89 91 35 33 0 0 
12054 227 TEXAS ROAD 
AMHERSTBURG 
60 22 29 36 46 CON 15108153 43 38 3 0 
12055 DUFF ST (E END) 
AMHERSTBURG 
64 21 29 34 39 53 86 102 36 33 0 0 
14001 GENERAL HOSPITAL, 220 MITTON ST 
SARNIA 
54 17 23 30 38 103 121 34 31 1 0 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 17 22 28 33 96 99 32 28 0 0 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 16 22 27 32 42 73 98 29 26 0 0 


TABLE A-16 (cont. ) TOTAL SUSPENDED PARTICULATE (TSP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SUSPENDED PARTICULATE UNIT - MICROGRAMS/CU.METRE 
NO OF TIMES 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 1-YR 





14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 


53 18 24 28 37 62 146 229 37 29 1 0 
14059 ST CLAIR BLVD/HWY 40 
CORUNNA 
52 19 24 30 39 48 99 106 34 29 0 0 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
55 20 26 33 38 51 62 63 33 31 0 0 
14151 DAVID/FRONT ST 
SARNIA 
53 17 28 36 46 63 159 228 43 35 1 0 
14152 CHRISTINA/EXMOUTH ST 
SARNIA 
60 23 32 sve 45 69 129 169 43 38 1 0 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 25 31 45 59 85 132 148 50 43 2 0 
15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 
58 21 25 30 37 55 119 134 36 32 1 0 
15009  LONGWOODS CONSERVATION 
LONGWOODS 
58 14 19 23 29 38 88 89 26 23 0 0 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
60 21 28 34 48 61 96 101 40 35 0 0 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
59 15 22 26 34 45 73 83 30 27 0 0 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
55 15 21 26 38 52 86 112 31 27 0 0 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 
58 19 25 29 41 64 90 96 36 32 0 0 
17014 CYANAMIDE RD (GORDON PROP) 
BEACHVILLE 
58 24 28 33 43 68 219 231 45 37 2 0 
17015 26 VINE ST (MOEE TRAILER) 
BEACHVILLE 
57 21 27 38 49 68 102 124 41 36 1 0 
17020 HWY 2 RR 2 (J SPRIEL PROP) 
INGERSOLL 
60 27 33 44 62 96 145 156 54 47 3 0 
17021 ee CTY RD 6 (HESSTON FARM) 
MBR 
60 23 28 39 53 75) 139)" 148 46 39 3 0 
17023 423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 
60 17 24 31 40 54 103 107 35 31 0 0 
17024 VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 
57 21 28 32041 49 109 116 37 33 0 0 
17025 ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 
59 19 23 29 37 59 131 136 34 29 2 0 
22090 ST GEORGE/ALMA 
PORT DOVER 
9 20 24 26 34 54 71 73 34 30 0 INS 
22092 RAINHAM RD/SANDUSK RD 
JARVIS 
50 17 23 29 35 61 89 110 34 30 0 0 
22904 WALPOLE S PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 
46 16 20 23 31 44 75 82 28 26 0 0 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
54 24 350 42 55 78 114 137 48 43 1 0 
22961 NANTICOKE RD/WALPOLE CON 2 
NANTICOKE 
54 19 24 31 42 60 91 104 37 33 0 0 
22964 N 2 KM NANTICOKE GS 
NANTICOKE 
46 15 21 25 34 48 116 121 32 27 1 0 
27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 
53 26 31 40 48 62 103 111 43 40 0 0 
27045 337 ALBERTA/DEVON ST 
WELLAND 
52 25 28 34 45 55 64 69 37 35 0 0 
27047  DAVIS/FRAZER 
PORT COLBORNE 
54 25 33 397 48 Tn 14) 119 46 41 0 0 
27050 4057 VICTORIA AV 
NIAGARA FALLS 
58 30 34 41 49 68 136 154 47 43 2 0 


2 


TABLE A-16 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


TOTAL SUSPENDED PARTICULATE (TSP) STATISTICS (1992) 





YEAR - 1992 POLLUTANT - SUSPENDED PARTICULATE UNIT - MICROGRAMS/CU. METRE 
NO OF TIMES 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 1-YR 
27051 HOLY T CHURCH, NORTON/PORTAGE 
CHIPPAWA 
40 27 37 44 54 82 105 118 49 43 0 INS 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
38 41 56 64 74 90 136 145 66 61 2 INS 
27055 STP GROUNDS, STANLEY AV 
NIAGARA FALLS 
54 44 56 71 103 180 258 285 92 78 12 1 
27056 ALLENDALE AV 
NIAGARA FALLS 
56 24 29h 32 40 60 82 86 38 35 0 0 
28027 HANLON EXPWY/SPEED RIVER 
GUELPH 
79 26 36 45 58 94 144 180 53 47 3 0 
29000 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
58 35 42 58 77 99 202 209 66 59 4 0 
29009 KENILWORTH 
HAMILTON 
57 30 42 50 60 7B AETONIE2 54 50 1 0 
29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
592" 49 65 82 100 125 245 285 89 81 7 1 
29012 BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 
44 28 39 44 51 Tey ob 126 48 45 1 0 
29017  CHATHAM/FRID 
HAMILTON 
50 37 48 60 88 145 239 248 80 69 9 1 
29025  BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 41 50 58 76 95 144 161 66 62 2 1 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 280358 43 52 72) 11559115 48 44 0 0 
29087 405 CUMBERLAND AV 
HAMILTON 
56 25 30 42 52 67 122 141 45 41 1 0 
29098 BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 26 34245 55 82 134 159 51 45 1 0 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
60 27 39 56 69 98 137 171 60 52 1 0 
29105 NASH RD/KENTLEY DR 
HAMILTON 
55 26 29 38 42 62 121 142 42 38 1 0 
29111 OFIELD RD/HWY 5 
GREENSVILLE 
59 34 40 57 79 150 279 470 79 63 12 1 
29112 HARVEST RD/WESITE 
GREENSVILLE 
57 ii 23 28 33 49 108 125 33 29 1 0 
29113 GERTRUDE/DEPEW 
HAMILTON 
57 39 57 70 90 106 280 335 80 71 4 1 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 21 27 37 46 60 108 126 41 37 1 0 
29118 MAIN ST W/HWY403 
HAMILTON 
58 26 33 41 55 TT 120 128 48 44 1 0 
29119 MORLEY ST/PARKDALE AV 
HAMILTON 
60 39 50 63 79 95 203 210 69 63 4 1 
29122 DUNDURN/YORK 
HAMILTON 
56 24 30 36 43 59 128 167 41 37 1 0 
29124 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 
55 24 31 41 50 70 136 143 46 41 2 0 
29130 EWEN RD/WHITNEY AV 
HAMILTON 
56 19 23 29 35 46 72 94 32 29 0 0 
29135 ALBRIGHT RD/MT ALBION RD 
HAMILTON 
58 22 26 31 43 SAL enter, 37, 33: 1 0 
31045 BRUCE PS, 51 LARCHMOUNT AV 
TORONTO 
335 20 31 41 52 T3179 190 45 40 2 0 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 
251 24 35 46 61 94 145 210 53 45 8 0 
31065 633 EASTERN AV 
TORONTO 
319 29 40 51 71 110 252 3200 74 55 22 0 


2,8% 


TABLE A-16 (cont.) TOTAL SUSPENDED PARTICULATE (TSP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SUSPENDED PARTICULATE UNIT - MICROGRAMS/CU.METRE 
NO OF TIMES 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 1-YR 


31082 WORKS DEPT, 138 HAMILTON AV 


TORONTO 
327 24 36 47 60 82 114 166 51 45 3 0 
31085 TECUMSETH/NIAGARA ST 
TORONTO 
73 28 40 51 61 83 125 147 54 49 1 0 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
- 352 25 35 42 51 78 143 165 47 43 7 0 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
56 17 29 34 42 56 94 105 37 34 0 0 
31183 FORT YORK 
TORONTO 
57 31 40 52 63 106 206 207 62 54 5 0 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
55 22 30 36 48 7hp gly | Ge) 43 37 1 0 
33003 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 
54 25 35 45 63%) 102" 7150/0 153 56 48 4 0 
34020 HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 
58 23 31 37 51 80 103 106 46 41 0 0 
34025 35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 
58 25 32 41 48 89 116 124 48 42 1 0 
35003 ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 
59 23 30 36 43 60 108 112 40 36 0 0 
35013 WHITLAM AVE (WHITLAM TANK) 
ETOBICOKE 
50 21 32 39 45 64 104 130 42 38 1 0 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
60 32 39 51 60 79. 113" 115 54 50 0 0 
36030 CLEARVIEW HTGS/KEELE ST 
YORK 
53 23 30 37 45 64 128 147 44 40 1 0 
44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 
170 14 26 32 47 72 11220193 39 33 1 0 
44008 HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 
52 21 28 33 41 59 158 310 41 34 1 0 
44015 BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 
57 22 30 37 49 69 82 (ee Go 37 0 0 
45001 FIRE HALL, BAYLY/BROCK 
PICKERING 
299 21 37 54 88 165 258 753 76 56 52 0 
45007 AJAX-PICKERING HOSP 
AJAX 
219 18 27 34 40 58 77 82 36 32 0 0 
45025 PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 
58 23 30 38 44 57 1B 12700 41 37 1 0 
46033 FIRE HALL, BRAMALEA RD 
BRAMALEA 
51 19 26 42 63 95 341 592 59 41 3 0 
46045 2365 DIXIE RD 
MISSISSAUGA 
329 23 32 41 55 82 123 155 47 42 4 0 
46046 2360 DIXIE RD 
MISSISSAUGA 
331 23 32 39 51 82 138 184 46 40 8 0 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
55 26 31 40 48 59 90 92 42 40 0 0 
48002 HWY47/E OF HWY48 
STOUFFVILLE 
55 15 21 27 33 50 72 74 30 26 0 0 
49011 HWY 117/BELLWOOD ACRES 
DORSET 
60 4 6 9 15 22 79 95 14 10 0 0 
62032 CEMETERY,COLONIZATION RD W 
FORT FRANCES 
60 9 15 21 30 43 59 64 24 20 0 0 
62035 LEGION BLDG, 250 CHURCH ST 
FORT FRANCES 
59 11 23 40 53 7500115 0127. 142 33 1 0 
63046 CAN-CAR, MONTREAL ST 
THUNDER BAY 
58 17 25 32 51 83° 107/109) 43 35 0 0 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
58 16 Zon) 29) 36 61 126 128 36 30 2 0 
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TABLE A-16 (cont.) TOTAL SUSPENDED PARTICULATE (TSP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 





YEAR - 1992 POLLUTANT - SUSPENDED PARTICULATE UNIT - MICROGRAMS/CU. METRE 
NO OF TIMES 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM ABOVE CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 1-YR 
63400 5 KINGSWAY ST 
SCHREIBER 
59 15 19 27 41 Up hE} SVN 37 30 1 0 
63401 101 MANITOBA ST 
SCHREIBER 
59 10 13 18 C3, A 68 72 22 18 0 0 
71042  PUMPHOUSE, BONNEY: ST 
SAULT STE MARIE > 
346 15 31 53 85.131.234 0355 66 48 45 0 
71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 
59 16 21 26 33 48 88 105 31 27 0 0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
115 14 20 27 36 69 96 114 34 28 0 0 
72083  TREMBLEY ST (E OF QUIRION) 
HEARST . 
114 10 19 30 48 109 189 192 47 31 10 0 
75046 10169 LAKESHORE RD 
NEW LISKEARD 
115 9 13 17 27 39 9199125 23 18 1 0 
77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
58 14 24 28 35 57 90 90 34 29 0 0 
77029 POST OFFICE, SPRUCE/BARBER ST 
ESPANOLA 
60 22 27 35 51 68 120 124 43 38 1 0 
77070  PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF à 
56 13 22 25 37 50 90 101 32 27 0 0 


TABLE A-17 INHALABLE PARTICULATE (IP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - PM10 UNIT - MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 





12056 PM-10 1400 ROSELAWN DRIVE 
WINDSOR 
50 12 15 19 20 28 42 56 19 18 
12057 Her ae 6200 EDGARD STREET 
WIN 


12507 PM-10 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


12508 PM-10 467 UNIVERSITY AVE W 
WINDSOR 


12513 PM-10 3665 WYNDOTTE ST E 
WINDSOR 


15516 PM-10 801 COMMISSIONER RD E 
LONDON 


22304 PM-10 WALPOLE PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 


59 11 15 18/21 32 50 51 20 19 
50 13 19 23 yy Yi 51 5423 22 
61 14 17 126 6 56 BGO 022 21 
52 13 18 23 33 61 J5 785 2925 
53 10 13 15 18 32 52 54 18 16 


30 9 12 13 18 34 60 60 18 15 
27308 PM-10 71 KING STREET 
ST CATHARINES 


27352 PM-10 185 QUEEN ST S 
THOROLD 


56 12 16 20 24 32 57 58 23 20 


38 15 23 26 30 40 59 60 28 26 
29300 PM-10 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 


29302 PM-10 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


29313 PM-10 GERTRUDE/DEPEW 
HAMILTON 


29324  PM-10 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 


31127 PM-10 BAY/GROSVENOR ST 
TORONTO 


57 16 20 26 34 44 74 80 29526 
54 10 170022 32 "42 61 71 oie 
56 bile recy NN Sÿt 41 Con COR CETUNN ON 72 
395. 12 16 20 29) 8x42. 71 me; 725: 822 


66 13 16 20 24 36 55 74 23 21 


30 


YEAR 


STATION 


NUMBER 


33127 


35127 


44127 


56051 


62135 


63201 


71342 


71368 


77326 


12056 


12057 


12507 


12508 


12513 


15516 


22304 


27308 


27352 


29300 


29302 


29313 


29324 


31127 


33127 


35127 


44127 


56051 


- 1992 


TABLE A-17 (cont.) 


INHALABLE PARTICULATE (IP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


POLLUTANT - PM10 
LOCATION 
PM-10 LAWRENCE /KENNEDY 
SCARBOROUGH 
PM-10 EVANS/ARNOLD 


ETOBICOKE 


PM-10 BRONTE RD/WOBURN CR 
OAKVILLE 


PM-10 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 


PM-10 LEGION 250 CHURCH 
FORT FRANCES 


PM-10 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 


PM-10 BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 


PM-10 WM MERRIFIELD S 
SAULT STE MARIE 


PM-10 19 LISGAR ST 
SUDBURY 


POLLUTANT - COPPER - PM10 
PM-10 1400 ROSELAWN DRIVE 
WINDSOR 

ee 6200 EDGARD STREET 


WINDSOR 


PM-10 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


PM-10 467 UNIVERSITY AVE W 
WINDSOR 


PM-10 3665 WYNDOTTE ST E 
WINDSOR 


PM-10 801 COMMISSIONER RD E 
LONDON 


PM-10 WALPOLE PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 

PM-10 71 KING STREET 
ST CATHARINES 

PM-10 185 QUEEN ST S 
THOROLD 

PM-10 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 

PM-10 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 

PM-10 GERTRUDE /DEPEW 
HAMILTON 

PM-10 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 

PM-10 BAY/GROSVENOR ST 
TORONTO 

PM-10 LAWRENCE /KENNEDY 
SCARBOROUGH 


PM-10 EVANS/ARNOLD 
ETOBICOKE 


PM-10 BRONTE RD/WOBURN CR 
OAKVILLE 


PM-10 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 


UNIT - MICROGRAMS/CU.METRE 





SAMPLES 10 30 50 0 90 99 MAX MEAN MEAN 
57 11 17 20 26 40 70 72 24 21 
83 12 17 22 25 35 50 57 23 21 
52 11 15 18 24 36 ss 60 22 19 
41 12 17 18 25 35 48 55 22 20 
29 9 14 18 25 30 39 40 20 18 
60 uf 11 13 18 23 52 53 15 13 
50 10 23 33 51 72 189 210 42: 31 
60 10 14 17223 33 51 52 20 18 
59 9 11 13 18 27 46 47 17 15 

UNIT - .001 MICROGRAMS/CU. METRE 
50 2 2 6 7 13 21 21 6 5 
59 2 2 7 10 13 18 19 7 5 
50 2 6 Sie a 15 250 25 9 7 
61 2 5 7 9 13 30 44 8 6 
52 2 7 8 12 22.739 50 11 8 
53 2 2 2 6 9 13 15 5 4 
30 2 2 2 3 7 9 9 4 3 
56 2 8 12 15 18 21 22 11 10 
38 2 10 ie}. 23 36 46 48 18 13 
57 10 16 200262420031 38 41 20 18 
54 2 8 11 15200723 290 31 12 9 
56 7 10 A7 270040 76 84 22 17 
40 5 10 12 20 34 43 45 16 13 
66 9 14 20 26 37.185 120 23 19 
57 8 15 17 20 28 45 63 18 16 
83 2 6 8 12 17 23 23 9 7 
52 2 10 13 192951 72 16 12 
41 2 2 7 10 13 18 19 7 5 
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TABLE A-17 (cont.) INHALABLE PARTICULATE (IP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - COPPER - PM10 UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


62135 PM-10 LEGION 250 CHURCH 
FORT FRANCES 
29 2 2 2 7 8 13 13 5 4 


63201 PM-10 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
60 2 2 5 7 11 22 24 6 5 
71342 PM-10 BONNEY ST 
SAULT STE MARIE - 
50 2 5 8 12 26 55 94 11 7 
71368 PM-10 WM MERRIFIELD S 
SAULT STE MARIE 


60 ll 12 1925 30 52 53 19 16 
77326 PM-10 19 LISGAR ST 
SUDBURY 


59 8 12 20 32 78 198 290 35 22 


POLLUTANT - IRON - PM10 UNIT - .01 MICROGRAMS/CU.METRE 


12056 PM-10 1400 ROSELAWN DRIVE 
WINDSOR 


50 14 25 31 41 65 96 7 36 30 
12057 PM-10 6200 EDGARD STREET 
WINDSOR 


59 9 18: 33 40 69 122 140 370. 27 
12507 PM-10 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


12508 PM-10 467 UNIVERSITY AVE W 
WINDSOR 


12513 PM-10 3665 WYNDOTTE ST E 
WINDSOR 


15516 PM-10 801 COMMISSIONER RD E 
LONDON 


22304 PM-10 WALPOLE PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 


61 13 25 ral 60 92 140 140 47 37 


52 13 34 589312960779 81000115 58 


27308 PM-10 71 KING STREET 
ST CATHARINES 


27352 PM-10 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
38 14 31 53 69 110 174 190 58 44 
29300 PM-10 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 


29302 PM-10 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


29313 PM-10 GERTRUDE/DEPEW 
HAMILTON 


SR 38 59 110 260 369 380 100 65 
54 JR? 70 140 247 364 380 103 52 


56 44 110 175 305 513 1118 1400 256 167 
29324 PM-10 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 


31127 PM-10 BAY/GROSVENOR ST 
TORONTO 


33127 PM-10 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBOROUGH 
57 11 23 35 45 68 104 110 39st 
35127 PM-10 EVANS/ARNOLD 
ETOBICOKE 


44127 PM-10 BRONTE RD/WOBURN CR 
OAKVILLE 


56051 PM-10 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 


83 16 26 37 50 66 90 100 39 34 


62135 PM-10 LEGION 250 CHURCH 
FORT FRANCES 


63201 PM-10 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
60 7 22 31 52 100 250 250 51 32 
71342 PM-10 BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
50 19 63 150 320 1300 2750 2800 486 153 
71368 PM-10 WM MERRIFIELD S 
SAULT STE MARIE 


TABLE A-17 (cont.) INHALABLE PARTICULATE (IP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - IRON - PM10 UNIT - .01 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


77326 PM-10 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
59 9 16 26 38 70 110 140 35 26 


POLLUTANT - MANGANESE - PM10 UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 


12056 PM-10 1400 ROSELAWN DRIVE 
WINDSOR 
50 4 7 10 12 im 31, 43 10 8 
12057 PM-10 6200 EDGARD STREET 
WINDSOR 


12507 PM-10 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


12508 PM-10 467 UNIVERSITY AVE W 
WINDSOR 


12513 PM-10-3665 WYNDOTTE ST E 
WINDSOR 


15516 PM-10 801 COMMISSIONER RD E 
LONDON 


59 2 6 10 13 21 50 71 12 8 


52 3 8 18, 35 168 439 590 58 19 


22304 PM-10 WALPOLE PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 

27308 PM-10 71 KING STREET 
ST CATHARINES 

27352 PM-10 185 QUEEN ST S 
THOROLD 


29300 PM-10 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
57 14 21 30 74 114 190 220 52 35 
29302 PM-10 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


29313 PM-10 GERTRUDE/DEPEW 
HAMILTON 


54 3 9) 135 55 106 149 160 43 21 


56 20 46 72 110 230 370 410 100 70 
29324 PM-10 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 


31127 PM-10 BAY/GROSVENOR ST 
TORONTO 


33127 PM-10 LAWRENCE/KENNEDY 


SCARBOROUGH 
57 4 12 160.22 29) 38 39 17 13 
35127 PM-10 EVANS/ARNOLD 
ETOBICOKE 
83 9 2a 280 2600 ok 37) 37 120 18 
44127 PM-10 BRONTE RD/WOBURN CR 
OAKVILLE 


56051 PM-10 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 


62135 PM-10 LEGION 250 CHURCH 
FORT FRANCES 


63201 PM-10 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
60 3 6 10 14 27 56 62 13 9 
71342 PM-10 BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
50 8 25 71 180 440 832 1100 158 64 
71368  PM-10 WM MERRIFIELD S 
SAULT STE MARIE 


77326 PM-10 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
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TABLE A-17 (cont.) INHALABLE PARTICULATE (IP) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SULPHATE - PM10 UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 


NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


12056 PM-10 1400 ROSELAWN DRIVE 
WINDSOR 


12057 PM-10 6200 EDGARD STREET 
WINDSOR 


12507 PM-10 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


12508 PM-10 467 UNIVERSITY AVE W 
WINDSOR 


12513 PM-10 3665 WYNDOTTE ST E 
WINDSOR 


15516 PM-10 801 COMMISSIONER RD E 
LONDON 


50 22 31 36 46 65 133 160 44 38 


SJ 21 31 41 55 83 148 160 50 43 


50 26 33: 42 57 101 150 150 520045 


CNE M CO OS CON ET SU LE) 


52 23 32 37 53 78 119 130 46 41 


53 1877 32: 40 95 170 170 45 36 
22304 PM-10 WALPOLE PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 


27308 PM-10 71 KING STREET 
ST CATHARINES 


27352 PM-10 x QUEEN ST S 


30 LO 26 SSI 251 07/0572 


56 20 27 37 53 87 202 250 51 40 


THOROLD 
SE acai SAT 62 100 182 190 56 46 
29300 PM-10 ELGIN/KELLY ST 
HAMILTON 
57 23 35 51 72 110 188 230 60 49 
29302 PM-10 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
54 23 39 54 71 100 187 260 62 52 
29313 PM-10 GERTRUDE/DEPEW 
HAMILTON 
56 29 40 56 83 125 205 240 70 59 
29324 PM-10 BUCHANAN PARK PS 
HAMILTON 
40 20 31 44 80 122 208 220 65 50 
31127 PM-10 BAY/GROSVENOR ST 
TORONTO 
66 15 25 37 50 77 185 310 47 37 
33127 PM-10 LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBOROUGH 
57 18 28 39 55 95177240 51 41 
35127  PM-10 NAS SRE 
ETOBICOKE 
83 17 26 34: 49) 82 157 190. 4 36 
44127 ae 10 AUS RD/WOBURN CR 
KVI 
52 18 28 40 59 88 168 220 51 41 
56051 PM-10 MEMORIAL PK BEDFORD/THIRD 
CORNWALL 
41 17 24 37 57 93 173220 49 38 
62135 PM-10 pen 250 CHURCH 
FORT FRANCES 


63201 PM-10 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 


71342 PM-10 BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 


71368 PM-10 WM MERRIFIELD S 
SAULT STE MARIE 


77326  PM-10 . LISGAR ST 
SUDBUR 


50 12 23 46 74 140 235 240 65 42 
60 8 18 24 38 69 96 110 33 25 


59 10 17 21 34 54 128 140 31 24 
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YEAR 
STATION 


NUMBER 


12005 


12007 


12008 


12009 


12011 


12013 


12015 


12016 


12038 


12039 


12047 


12049 


14016 


14030 


14031 


14064 


14152 


15001 


15008 


15014 


15015 


15016 


15017 


17023 


17024 


17025 


22907 


27008 


27052 


TABLE A-18 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
UNIT - .01 MICROGRAMS/CU.METRE 


- 1992 POLLUTANT - LEAD 


LOCATION 


7730 RIVERSIDE DR E 
WINDSOR 


WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 


9725 RIVERSIDE DR E 
LITTLE RIVER 


DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 


FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 


SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 


COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 


2885 HOWARD AV 
WINDSOR 


DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 


DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 


643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 


HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 


RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 


RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 


CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 

CHRISTINA/EXMOUTH ST 

SARNIA 

WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 


LONDON 


EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 


POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 

951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 

801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 

8 MOUNTSFIELD DR 

LONDON 

423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 


WOODSTOCK 


VANSITTART AVE (LYON'S POOL) 
WOODSTOCK 


ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


71 KING ST 
ST CATHARINES 


185 QUEEN ST S 
THOROLD 


LEAD (Pb) IN TSP STATISTICS (1992) 





TIMES ABOVE 
SAMPLES 10 30 een 20 99 MAX MEAN MEAN Sa 
57 1 1 1 2 2 4 4 1 1 0 
53 1 1 2 3 4 5 6 2 1 0 
56 1 1 2 2 4 5 5 2 2 0 
58 1 a 1 1 4 8 9 1 0 0 
57 1 2 3 4 5 13 15 3 2 0 
52 1 1 2 3 6 24 33 3 2 0° 
58 1 2 2 3 4 7 8 2 2 0 
56 1 1 2 2 3 7 8 2 1 0 
59 1 2 3 4 7 10 11 4 3 0 
57 1 2 2 3 5 17970 3 2 0 
58 11 1 2 3 ASS EN A5 3 1 0 
59 1 1 2 3 3 5 6 2 1 0 
57 1 1 1 2 2 4 4 1 1 0 
52 a 1 L 2 2 3 3 1 1 0 
53 1 1 1 1 2 3 3 1 1 0 
55 1 1 1 2 4 5 6 2 1 0 
60 1 1 1 2 5 11 16 2 1 0 
59 al 1 2 2 3 5 6 2 1 0 
58 1 1 2 3 10 92 114 6 1 0 
60 1 1 1 1 2 3 4 1 1 0 
59 1 1 1 1 2 2 3 1 0 0 
55 1 1 i 1 2 4 4 0 0 0 
58 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 
60 1 1 1 2 4 1525 2 1 0 
57 1 1 1 2 3 11 24 2 1 0 
59 1 1 1 2 3 13 30 2 1 0 
54 1 1 2 2 4 8 9 2 1 0 
53 1 1 1 2 2 6 10 1 1 0 
31 1 1 2 2 3 6 6 2 1 0 
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YEAR 


STATION 


NUMBER 


29011 


29012 


29017 


29025 


29067 


29098 


29102 


29114 


31045 


31058 


31065 


31082 


31085 


31103 


31120 


31183 


32010 


33003 


34020 


34025 


35003 


35033 


36030 


44005 


44008 


44015 


45025 


46033 


46045 


TABLE A-18 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
- 1992 POLLUTANT - LEAD 


LOCATION 
BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
BURLINGTON/WELLINGTON 


HAMILTON 


CHATHAM/FRID 
HAMILTON 


BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 


450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 


BAY/MAIN ST 
HAMILTON 


467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


BRUCE PS, 51 LARCHMOUNT AV 
TORONTO 


MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 

633 EASTERN AV 
TORONTO 


WORKS DEPT, 138 HAMILTON AV 
TORONTO 


TECUMSETH/NIAGARA ST 
TORONTO 


BAY/GROSVENOR 
TORONTO 


PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 


FORT YORK 
TORONTO 


LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
LAWRENCE/KENNEDY 
SCARBORO 


HENDON AVE (YONGE/FINCH) 
NORTH YORK 


35 EDGAR AVE 
NORTH YORK WEST 


ELMCREST RD (CENTENNIAL PK) 
ETOBICOKE 


EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 


CLEARVIEW HTGS/KEELE ST 

YORK 

2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 


HWY2/NORTH SHORE BLVD E 
BURLINGTON 


BRONTE RD/WOBURN CRES 
OAKVILLE 


PS, RITSON RD/OLIVE AV 
OSHAWA 


FIRE HALL, BRAMALEA RD 
BRAMALEA 


2365 DIXIE RD 
MISSISSAUGA 


NO OF 
SAMPLES 10 


59 4 
37 1 
36 1 
53 1 
45 1 
56 1 
51 1 
58 1 
335 5 
252 5 
320 5 
327 1 
73 1 
352 1 
56 1 
57 1 
55 1 
54 1 
58 1 
58 1 
59 1 
60 1 
53 1 
170 1 
52 1 
57 1 
58 1 
51 1 
329 1 
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LEAD (Pb) IN TSP STATISTICS (1992) | | 


-01 MICROGRAMS/CU. METRE | 


UNIT - 
LANDES 
9 13 23 
2 3 5 
2 3 10 
4 5 17 
3 4 5 
3 4 8 
3 4 7 
1 3 4 
5 5 13 
15 33 109 
5 27 91 
2 4 7 
5 9 14 
2 3 5 
2 2 3 
1 3 9 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 7 
1 3 5 
1 3 6 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 5 
10 24 55 


36 


99 


34 


11 


11 


184 


MAX 


34 


13 


10 


271 


TIMES ABOVE | 
ARITH GEOM CRITERIA | 
MEAN MEAN 24-HR 


HN 0 | 
ant 0 
3/4 © 0 | 
Cannes 0 | 
see 0 
A 0 
Jun 2 0 
A al 0 
7G 0 
40 17 0 
3 13 1 
55 eal 0 
TES 0 
2 2 0 
2 "41 0 
5 à 0 
it a 0 
ta 0 
rat 0 
yal 0 
Dil ei 0 
25 ape 0 
ta 0 
1 4 0 
D 0 0 
140 0 
1ù 0 
yo à 0 
4 8 0 


TABLE A-18 (cont. ) LEAD (Pb) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - LEAD UNIT - .01 MICROGRAMS/CU. METRE 

TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 


46046 2360 DIXIE RD 


MISSISSAUGA 
331 4 15 27 55 135 377 920 58 24 1 
46110 QUEENSWAY W/HURONTARIO ST 
MISSISSAUGA 
55 1 1 1 2 5 8 9 2 1 0 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
58 1 1 1 1 2 9 10 1 0 0 
71042  PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
221 1 1 1 2 4 10 12 2 1 0 
71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 
59 L 1 Af 1 2 3 4 1 0 0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
115 i 1 1 1 2 4 4 1 0 0 
77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
58 1 1 1 2 3 5 6 1 1 0 
77070 PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
35 1 1 1 4 8 27 29 3 1 0 


TABLE A-19 IRON (Fe) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - IRON IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


12005 7730 RIVERSIDE DR E 


WINDSOR 
58 1 2 4 6 9 19 20 5 3 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 3 7 10 16 23 58 63 14 10 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
56 2 4 6 8 13 24 29 7 6 
12011 DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 5 8 11 15 26 44 47 14 11 
12013 FILTRAT PLT.3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 4 7 11 18 44 116 123 21 12 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 6 9 12 17 28 34 37 15 13 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 4 6 10 13 18 32 34 11 9 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 11 23 39 58 135 249 254 59 38 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 6 9 11 16 32 48 54 15 12 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 3 6 8 12 17 27 39 9 8 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 3 6 10 13 22 65 67 13 10 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 1 2 2 3 4 9 12 2 2 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 1 1 2 3 4 7 8 2 1 
14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 1 2 2 3 8 32 50 4 2 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
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TABLE A-19 (cont.) IRON (Fe) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - IRON IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


14152  CHRISTINA/EXMOUTH ST 
SARNIA 


15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 


15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS : 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


15017 8 MOUNTSFIELD DR 


LONDON 
58 1 1 2 3 6 9 10 3 2 
17023 423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 
60 1 2 3 5 11 21 36 5 3 
17024  VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 
57 2 3 4 6 12 17 19 5 4 
17025 ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 
59 1 2 3 4 8 17 18 4 3 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
54 4 8 14 28 oa 78 90 20 13 
27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 


27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
29012  BURLINGTON/WELLINGTON 
TON 


HAMILTO 
29017 CHATHAM/FRID 


HAMILTON 
36 8 11 16 22 38 55 56 20 16 
29025  BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 a 14 20 28 56 116 129 27 19 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 5 7 12 15 23 33 33 13 10 
29098  BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 3 7 10 17 4 75 79 18 10 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 4 ti 19 2947 58 58 22 15 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 

31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 


31120  PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 


32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 

44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 


63400 5 KINGSWAY ST 
SCHREIBER 


63401 101 MANITOBA ST 
SCHREIBER 


71042 PUMPHOUSE, BONNEY ST 


SAULT STE MARIE 
345 4 11 27 55 158 424 644 62 25 
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TABLE A-19 (cont.) IRON (Fe) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - IRON IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 


71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 


77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 


77070 PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 


59 1 = 7 10 15 29 37 8 5 
115 1 3 6 10 28 51 70 10 5 
58 1 3 5 8 14 22 30 7 4 


56 2 4 6 11 20 36 37 9 6 


TABLE A-20 MANGANESE (Mn) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - MANGANESE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 
TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
12005 7730 RIVERSIDE DRE 
WINDSOR 
58 5 10 20 20 40 71 90 20 15 0 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 20 30 40 64 110 167 240 55 42 0 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
56 10 20 30 30 60 70 70 29 24 0 
12011 DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 20 28 40 50 74 133 170 43 36 0 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 11 30 40 70 210 600 710 93 47 0 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 20 40 50 70 90 124 130 53 45 0 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 20 30 40 50 80 119 130 45 37 0 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 20 40 60 80 144 212 230 71 57 0 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 26 30 40 50 60 96 120 41 38 0 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 10 20 30 40 50 80 80 31 26 0 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 10 20 30 40 52 80 80 32 27 0 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 5 5 5 6 20 24 30 8 if 0 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 5 5 5 8 19 24 30 8 7 0 
14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 5 5 5 10 20 51 90 11 8 0 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
55 5 5 10 10 20 24 30 10 9 0 
14152 CHRISTINA/EXMOUTH ST 
SARNIA 
60 5 10 10 20 30 44 50 15 13 0 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 9 20 20 30 40 70 70 25 20 0 
15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 
42 5 5 10 20 20 40 40 13 10 0 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
60 5 10 20 20 31 50 50 20 17 0 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
59 5 5 10 20 20 30 30 13 10 0 
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YEAR 


STATION 


NUMBER 


15016 


15017 


17023 


17024 


17025 


22907 


27008 


29011 


29012 


29017 


29025 


29067 


29098 


29102 


29114 


31058 


31103 


31120 


32010 


44005 


71042 


71049 


71068 


77026 


- 1992 


TABLE A-20 (cont.) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
POLLUTANT - MANGANESE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 


LOCATION 
801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 


423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 


VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 


ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


71 KING ST 
ST CATHARINES 


BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 
CHATHAM/FRID 


HAMILTON 


BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 


450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 


BAY/MAIN ST 
HAMILTON 


467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


MOSLEY/LESLIE STS 

TORONTO 

BAY /GROSVENOR 

TORONTO 

PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 

LEASIDE HYDRO STATION 


EAST YORK 


2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 


PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 


LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 


WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 


19 LISGAR ST 
SUDBURY 


NO OF 
SAMPLES 10 


55 


MANGANESE (Mn) IN TSP STATISTICS (1992) 


30 


PERCENTILES 
70 0 


10 


10 


20 


20 


20 


70 


30 


270 


100 


105 


160 


60 


70 


120 


40 


40 


30 


20 


- 30 


20 
170 
40 
30 


10 


40 


10 


20 


40 


30 


20 


120 


40 


366 


122 


145 


232 


80 


120 


170 


60 


60 


40 


30 


40 


30 


310 


60 


60 


20 


20 


30 


331 


252 


80 


220 


50 


508 


160 


245 


356 


136 


255 


260 


148 


100 


60 


45 


50 


40 


556 


92 


170 


30 


99 


1269 


424 


436 


MAX MEAN 


60 


40 


1600 


570 


430 


410 


70 


1160 


480 


310 


1090 


230 


500 


390 


230 


320 


110 


70 


100 


90 


1810 


190 


310 


50 


TIMES ABOVE 


ARITH GEOM CRITERIA 
MEAN 


11 


15 


124 


67 


40 


99 


30 


309 


106 


16 


24-HR 


YEAR 


STATION 


NUMBER 


12005 


12008 


12011 


12013 


12015 


12016 


12038 


12039 


12047 


12049 


14016 


14030 


14031 


14064 


15001 


15008 


15014 


15015 


15016 


15017 


17023 


17024 


17025 


22907 


27008 


27047 


27052 


29011 


29012 


- 1992 


TABLE A-21 


NICKEL (Ni) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


LOCATION 
7730 RIVERSIDE DR E 
WINDSOR 
467 UNIVERSITY AV W 


WINDSOR 5 


DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 


FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 


SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 


COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 


2885 HOWARD AV 
WINDSOR 


DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 


DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 


643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 


HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 


RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 


RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 


CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 


WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 


EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 


POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 

951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 


423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 


VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 


ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


71 KING ST 
ST CATHARINES 


DAVIS/FRAZER 
PORT COLBORNE 


185 QUEEN ST S 
THOROLD 


BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 


BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 


POLLUTANT - NICKEL IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE 


UNIT - .001 MYCROGRAMS/CU.METRE 





TIMES ABOVE 
SAMPLES 10 30 50 10 90 99 MAX MEAN MEAN CAR 
57 5 5 5 5 7 14 20 6 5 0 
56 5 5 5 5 10 30 50 7 6 0 
57 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
52 5 5 5 5 10 103 370 14 6 0 
57 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
56 5 5 5 5 5 14 20 5 5 0 
59 5 5 5 5 11 44 130 9 6 0 
57 5 5 5 5 5 7 10 5 5 0 
58 5 5 5 5 5 7 10 5 5 0 
59 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
57 5 5 5 5 20 58 70 9 zh 0 
52 5 5 5 5 5 14 20 6 5 0 
53 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
55 5 5 5 5 15 44 50 8 6 0 
59 5 5 5 5 5 7 10 5 5 0 
42 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
60 5 5 5 5 5 16 30 6 5 0 
59 5 5 5 5 5 9 20 5 5 0 
55 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
57 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
59 5 5 5 5 5 9) 720 5 5 0 
54 5 5 5 5 5 14 20 5 5 0 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
54 5 5 20 40 130 467 690 53 20 0 
31 5 5 5 5 10 22 30 6 6 0 
59 5 5 5 5 20 24 30 8 if 0 
37 5 5 5 5 10 16 20 6 6 0 


TABLE A-21 (cont.) NICKEL (Ni) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NICKEL IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU. METRE 
TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 . 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 





29017 CHATHAM/FRID 


HAMILTON 
36 5 5 5 5 5 25 40 6 5 0 
29025  BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 5 5 5 5 17 28 40 8 6 0 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
29098 BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 5 5 5 5 5 14 20 6 5 0 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 
251 5 5 5 5 5 20 60 6 5 0 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
352 5 5 5 5 5 20 20 5 5 0 
31120 | PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 5 
56 5 5 5 5 10 14 20 6 6 0 
44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 
170 5 5 5 5 5 10 30 5 5 0 
71042 PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
221 5 5 5 5 5 20 30 6 5 0 
71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 
39 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
76 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
58 5 20 20 40 90 273 440 45 25 0 
77070 PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
56 30 65 120 250 674 1570 1660 259 128 0 


TABLE A-22 CHROMIUM (Cr) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
YEAR - 1992 POLLUTANT - CHROMIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 


TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
12005 7730 RIVERSIDE DRE 
WINDSOR 
57 5 5 5 5 13 20 20 7 6 0 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 5 5 5 5 20 31 50 8 7 0 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
56 5 5 5 5 20 30 50 8 7 0 
12011 DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 5 5 5 6 20 30 30 8 7 0 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 5 5 5 10 20 94 230 13 8 0 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 5 5 5 10 20 30 30 9 8 0 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 5 5 5 10 20 24 30 9 7 0 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 5 5 5 10 30 34 40 11 9 0 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 


42 





TABLE A-22 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


CHROMIUM (Cr) IN TSP STATISTICS (1992) 


-001 MICROGRAMS/CU. METRE 


YEAR -. 1992 POLLUTANT - CHROMIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - 
STATION NO OF PERCENTILES 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 

12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 5 5 5 5 10 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 5 5 5 5 20 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 5 5 5 5 5 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 5 5 5 5 10 
14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 5 5 5 5 9 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
55 5 5 5 5 10 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 5 5 5 5 11 
15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 
42 5 5 5 5 10 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
60 5 5 5 5 5 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
59 5 5 5 5 10 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
55 5 5 5 5 5 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 
58 5 5 5 5 5 
17023 423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 
60 5 5 5 5 10 
17024  VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 
57 5 5 5 5 10 
17025 ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 
59 5 5 5 5 10 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
54 5 5 5 10 20 
27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 
53 5 5 5 5 10 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
31 5 10 10 20 240 
29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
59 20 20 30 40 52 
29012 BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 
37 5 5 5 10 24 
29017 = CHATHAM/FRID 
HAMILTON 
36 5 5 5 5 10 
29025 BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 5 5 5 13 30 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 5 5 5 5 20 
29098 BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 5 5 5 10 20 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 5 5 5 10 20 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 5 5 5 10 20 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 
251 5 5 5 10 20 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
352 5 5 5 10 20 
31120 PERTH/RUSKIN¢ JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
56 5 5 5 5 14 


43 


99 


20 


30 


20 


MAX 


20 


20 


30 


40 


30 


120 


20 


10 


20 


40 


20 


20 


20 


20 


30 


20 


20 


800 


90 


30 


30 


230 


40 


40 


30 


50 


50 


40 


20 


ARITH GEOM 
MEAN MEAN 
7 6 
8 7 
6 5 
7 6 
7 6 
9 6 
7 6 
6 6 
6 5 
7 6 
5 5 
5 5 
6 6 
7 6 
7 6 
9 8 
6 6 
86 20 
32 28 
9 7 
7 6 
20 10 
8 6 
11 8 
8 7 
10 7. 
11 8 
9 7 
7 6 


TIMES ABOVE 
CRITERIA 
24-HR 


YEAR 


STATION 
NUMBER 


32010 


44005 


77026 


77070 


YEAR - 


STATION 


NUMBER 


12005 


12007 


12008 


12011 


12013 


12015 


12016 


12038 


12039 


12047 


12049 


14016 


14030 


14031 


14064 


15001 


15008 


15014 


15015 


- 1992 


TABLE A-22 (cont.) 


POLLUTANT - CHROMIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


UNIT - .001 MICROGRAMS/CU. METRE 


CHROMIUM (Cr) IN TSP STATISTICS (1992) 





TIMES ABOVE 
NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
55 5 5 5 5 10 24 30 7 6 0 
2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 
170 5 5 5 5 10 20 30 6 6 0 
19 LISGAR ST = 
SUDBURY 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
35 5 5 5 5 5 20 20 6 6 0 
TABLE A-23 CADMIUM (Cd) IN TSP STATISTICS (1992) 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
1992 POLLUTANT - CADMIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 
TIMES ABOVE 
NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
7730 RIVERSIDE DR E 
WINDSOR 
57 1 1 1 1 3 14 52 2 0 0 
WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 1 a 1 3 5 8 8 2 1 0 
467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
56 1 1 1 1 4 12 12 1 1 0 
DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 1 1 1 1 3 5 6 1 0 0 
FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 1 1 1 2 4 8 10 1 1 0 
SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
57 1 1 1 2 5 18 33 2 1 0 
COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 1 1 1 1 3 4 5 1 1 0 
2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 L 1 1 1 2 4 5 1 0 0 
DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
: 57 1 1 1 1 2 4 5 1 0 0 
DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 1 1 1 1 2 4 4 1 0 0 
643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 1 1 1 1 3 4 4 1 0 0 
HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 
RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 1 1 1 al 1 2 2 0 0 0 
CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
55 1 1 1 1 1 2 3 0 0 0 
WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 1 1 1 1 2 3 3 0 0 0 
EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 42 1 it 1 1 1 2 2 0 0 0 
POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
60 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 
951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
59 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 


44 





YEAR 


STATION 


NUMBER 


15016 


15017 


17023 


17024 


17025 


22907 


27008 


27052 


29011 


29012 


29017 


29025 


29067 


29098 


29102 


29114 


31058 


31103 


31120 


32010 


44005 


63400 


63401 


77026 


77070 


> 1992 


TABLE A-23 (cont.) 


CADMIUM (Cd) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


LOCATION 
801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 
423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
TOCK 


WOODSTO 


VANSITTART AVE (LYON'S POOL) 
WOODSTOCK 


ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


71 KING ST 
ST CATHARINES 


185 QUEEN ST S 
THOROLD 
BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 

CHATHAM/FRID 


HAMILTON 


BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 


450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 


BAY/MAIN ST 
HAMILTON 


467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 

MOSLEY/LESLIE STS 

TORONTO 

BAY /GROSVENOR 

TORONTO 

PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 

LEASIDE HYDRO STATION 

EAST YORK 


2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 


5 KINGSWAY ST 
SCHREIBER 


101 MANITOBA ST 
SCHREIBER 


19 LISGAR ST 
SUDBURY 


PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 


POLLUTANT - CADMIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE 


UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 


TIMES ABOVE 

SANPLES 10 30 50 0 90 99 MAX MEAN EAN SAR 
Ss à 

55 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 

58 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

60 1 al 1 1 1 2 2 0 0 0 

57 1 1 1 1 1 L 2 0 0 0 

59 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 

54 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 

53 1 1 1 1 1 3 4 0 0 0 

31 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 

59 1 1 1 2 3 5 6 1 1 0 

37 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

36 1 1 1 1 1 1 al 0 0 0 

53 1 1 1 1 1 4 6 0 0 0 

45 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 

56 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

51 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 

58 1 1 1 1 i 1 2 0 0 0 
251 1 1 1 1 2 9 16 1 0 0 
352 1 1 1 1 2 3 10 1 0 0 

56 1 1 1 1 L 5 6 0 0 0 

55 1 1 1 1 1 4 7 0 0 0 
170 1 1 1 1 1 2 6 0 0 0 

59 1 1 2 4 10 33 54 5 2 0 

59 1 1 1 1 2 4 5 0 0 0 

39 1 1 1 1 2 5 6 0 0 0 

35 1 1 1 2 6 e278 9 (29 3 1 0 


45 


YEAR 
STATION 


NUMBER 


12005 


12007 


12008 


12011 


12013 


12015 


12016 


12038 


12039 


12047 


12049 


14016 


14030 


14031 


14064 


15001 


15008 


15014 


15015 


15016 


15017 


17023 


17024 


17025 


22907 


27008 


27052 


29011 


29012 


- 1992 


TABLE A-24 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
POLLUTANT - VANADIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 


LOCATION 
7730 RIVERSIDE DR E 
WINDSOR 
WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 


DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 


FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 


SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 


COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 


2885 HOWARD AV 
WINDSOR 


DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 


DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 


643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 


HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 


RR1 (W OF HOUSE) 

CORUNNA 

RR1 (W OF BARN) 

MOORETOWN 

CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA ; 

WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 

EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 

ST THOMAS 

POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 

951 COMMISSIONERS RD E 

LONDON 


801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 

8 MOUNTSFIELD DR 

LONDON 

423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 

VANSITTART AVE (LYON'S POOL) 


WOODSTOCK 


ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


71 KING ST 
ST CATHARINES 


185 QUEEN ST S 
THOROLD 


BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 


BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 


VANDIUM (V) IN TSP STATISTICS (1992) 





TIMES ABOVE 
SAMPLES 1030 50! 70 90 99 MAX MEAN” MAN SAR 
57 5 5 5 5 10 30 30 if 6 0 
53 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
56 5 5 5 5 10 20 20 7 6 0 
57 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
52 5 5 5 5 5 24 30 6 6 0 
57 5 5 5 6 13 24 30 8 7 0 
56 5 5 5 5 10 24 30 6 6 0 
59 5 5 5 5 5 20 20 6 5 0 
57 5 5 5 5 13 24 30 7 6 0 
58 5 5 5 5 5 24 30 6 5 0 
59 5 5 5 5 10 24 30 6 6 0 
57 5 5 5 6 30 109 160 14 8 0 
52 5 5 5 5 Sr 20 20 6 5 0 
53 5 5 5 5 5 20 20 6 6 0 
55 5 5 5 9 30 94 100 14 8 0 
59 5 5 5 5 5 10 10 5 5 0 
42 5 5 5 5 10 15 20 6 6 0 
60 5 5 5 5 5 10 10 6 5 0 
59 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
55 5 5 5 5 5) 24 30 6 6 0 
58 5 5 5 5 10 20 20 7 6 0 
60 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
57 5 5 5 5 5 20 20 6 5 0 
59 5 5 5 5 10 44 50 8 6 0 
54 5 5 5 Hy A EE 50 10 7 0 
53 5 5 5 5 5 14 20 6 5 0 
31 5 5 5 5 10 20 20 6 6 0 
59 5 5 5 10 20 44 50 10 7 0 
37 5 5 5 5 10 30 30 7 6 0 
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TABLE A-24 (cont.)  VANDIUM (V) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 





YEAR - 1992 POLLUTANT - VANADIUM IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .001 MICROGRAMS/CU.METRE 
TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
29017 CHATHAM/FRID 
HAMILTON 
36 5 5 5 5 14 30 30 8 7 0 
29025  BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 5 5 5 7 20 70 130 11 7 0 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 5 5 5 5 5 20 20 6 5 0 
29098  BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 5 5 5 10 20 30 30 10 8 0 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 5 5 5 10 20 40 40 11 8 0 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 5 5 5 5 10 24 30 7 6 0 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 
251 5 5 5 3 10 20 20 6 5 0 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
352 5 5 5 5 10 30 30 7 6 0 
31120  PERTH/RUSKIN( JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
56 5 5 5 5 5 14 20 5 5 0 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
55 5 5 5 5 8 24 30 6 6 0 
44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 
170 5 5 5 5 10 12 20 6 5 0 
77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
39 5 5 5 5 5 8 10 5 5 0 
77070  PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
35 5 5 5 5 8 16 20 6 6 0 
TABLE A-25 COPPER (Cu) IN TSP STATISTICS (1992) 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
YEAR - 1992 POLLUTANT - COPPER IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .01 MICROGRAMS/CU.METRE TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
12005 7730 RIVERSIDE DRE 
WINDSOR 
58 1 2 3 4 5 8 12 3 3 0 
12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 1 2 3 4 6 7 7 3 2 0 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
56 1 2 3 3 4 7 8 3 2 0 
12011 DROUILLARD RD/RICHMOND ST 
WINDSOR 
57 2 3 3 4 6 9 9 4 3 0 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 1 2 2 4 5 7 i 3 2 0 
12015 ne STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSO! 
58 1 1 2 3 4 6 6 2 2 0 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 1 3 4 6 9 28 70 6 3 0 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 2 4 6 8 10 12 12 6 5 0 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 2 4 4 6 9 11 11 5 4 0 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 1 1 2 3 8 13 14 3 2 0 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 2 2 3 5 7Â 9 12 4 3 0 
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YEAR - 1992 POLLUTANT - COPPER IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE 
STATION NO OF 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 1 1 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 1 1 
14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 pi 1 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 1 2 
15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 
42 1 1 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 
60 1 1 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
59 1 1 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
55 1 1 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 
58 1 2 
17023 423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 
60 1 3 
17024 VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 
57 1 2 
17025 ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 
59 1 1 
22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 
54 2 3 
27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 
53 4 5 
27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 
31 11 15 
29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
59 4 6 
29012 BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 
37 2 3 
29017 CHATHAM/FRID 
HAMILTON 
36 3 4 
29025  BARTON/WENTHORTH 
HAMILTON 
53 6 10 
29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 
45 1 2 
29098 BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 3 5 
29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 2 4 
29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 2 3 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 
251 6 11 
31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
352 3 6 
31120 PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 
56 9 12 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 
55 4 6 
44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
OAKVILLE 
170 8 13 
63400 5 KINGSWAY ST 
SCHREIBER 
59 4 7 


TABLE A-25 (cont.) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


COPPER (Cu) IN TSP STATISTICS (1992) 


-01 MICROGRAMS/CU.METRE 


ARITH GEOM 
MAX MEAN MEAN 


UNIT - 
RE no 
2 3 4 
2 2 3 
2 3 5 
2 3 4 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 2 
2 2 4 
2 2 3 
4 7 13 
2 3 5 
1 1 1 
4 5 7 
7 9 13 
18 LAS 
8 10 13 
4 7 10 
5 7 8 
12 14 18 
3 4 5 
5 zh 9 
5 6 8 
4 5 10 
16 24 44 
8 169 Fa) 
19 26 41 
7 8 11 
17 25 134 
12 1957 
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99 


20 


18 


17 


11 


TIMES ABOVE 
CRITERIA 
24-HR 


TABLE A-25 (cont. ) COPPER (Cu) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - COPPER IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .01 MICROGRAMS/CU.METRE 
TIMES ABOVE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM CRITERIA 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 24-HR 
63401 101 MANITOBA ST 
SCHREIBER 
59 6 10 14 24 48 67 69 21 15 0 
71042  PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
221 2 4 6 11 17 26 27 8 6 0 
71049 LAND OFFICE, es ST 
SAULT STE MARIE . 
39 5 7 11 14 17 19 19 11 10 0 
71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
76 3 5 7 8 10 18 19 7 6 0 
77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 
58 4 6 8 12 22 31 32 11 9 0 
77070  PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
56 7 11 17 29 76 285 314 36 21 0 


TABLE A-26 MAXIMUM MONITORED LEVELS FOR TRACE METALS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANTS - CHROMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 NICKEL IN TSP UNIT - .001 UG/3 
IRON IN TSP UNIT - .1 UG/M3 VANADIUM IN TSP UNIT - .001 UG/?1G 
CADMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 MANGANESE IN TSP UNIT - .001 UGG 


COPPER IN TSP UNIT - .01 UG/3 
STATION NO OF Cr Fe Ni Cd Mn Cu 
NUMBER LOCATION SAMPLES MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 





12005 7730 RIVERSIDE DRE 
WINDSOR 


: 57 20 30 20 20 52 90 12 
12007  WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 


53 50 10 63 N/A 8 240 7 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 


56 50 20 29 50 12 70 8 
12011 hires RD/RICHMOND ST 


WINDS 
57 30 20 47 20 6 170 9 
12013 FILTRAT PLT,3665 WYANDOTTE ST E 
WINDSOR 
52 230 30 123 370 10 710 0 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 30 30 37 20 33 130 6 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 30 30 34 20 5 130 70 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 40 20 254 130 5 230 12 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 20 30 54 10 5 120 11 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 20 30 39 10 4 80 14 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 20 30 67 10 4 80 12 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 30 160 12 70 2 30 6 
14030 RR1 (W OF HOUSE) 
CORUNNA 
52 40 20 8 20 sl 30 11 
14031 RR1 (W OF BARN) 
MOORETOWN 
53 30 20 50 10 2 90 10 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 


55 120 100 9 50 3 30 N/A 
14152  CHRISTINA/EXMOUTH ST 
SARNIA 


60 N/A N/A 19 N/A N/A 50 N/A 
15001 WRN FAIR GROUNDS, KING/RECTORY 
LONDON 
59 20 10 20 10 3 70 5 
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TABLE A-26 (cont. ) MAXIMUM MONITORED LEVELS FOR TRACE METALS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANTS - CHROMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 NICKEL IN TSP UNIT - .001 UGG 
IRON IN TSP UNIT - .1 UG/M3 VANADIUM IN TSP UNIT - .001 UG/G 
CADMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 MANGANESE IN TSP UNIT - .001 UG/H3 


COPPER IN TSP UNIT - .01 UG/H3 
STATION NO OF Cr Fe Ni Cd Mn Cu 
NUMBER LOCATION SAMPLES MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 


esse 


15008 EDGEWARE RD (NNW VARTA PLT) 
ST THOMAS 


42 10 20 12 10 2 40 3 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON = 


60 20 10 41 30 2 50 6 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


59 40 20 7 20 2 30 3 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


55 20 30 11 10 2 60 7 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 


58 20 20 10 5 1 40 4 
17023 423 DEVONSHIRE AVE (LODGE) 
WOODSTOCK 


60 20 20 36 5 2 1600 41 
17024 VANSITTART AVE (LYON’S POOL) 
WOODSTOCK 


17025 ADMIRAL ST (SEWAGE PLANT) 
WOODSTOCK 


22907 RAINHAM RD (NEAR STELCO GATE) 
NANTICOKE 


57520 20 19 10 2 570 25 
59 30 50 18 20 2 430 2 


: 54 20 50 90 20 2 410 52 
27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 


27052 185 QUEEN ST S 
THOROLD 


53 20 20 18 5 4 10 22 


31 800 20 23 30 2 N\A 74 
29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 


29012  BURLINGTON/WELLINGTON 
HAMILTON 


59 90 5020233 30 6 1160 20 


37 30 30 50 20 0 480 17 
29017 CHATHAM/FRID 
HAMILTON 


29025  BARTON/WENTHORTH 
HAMILTON 


29067 450 HUGHSON ST N 
HAMILTON 


29098  BAY/MAIN ST 
HAMILTON 


29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


36 30 30 56 40 1 310 10 
53 230 130 129 40 6 1090 36 
45 40 202733 10 2 230 7 
56 40 30 79 10 1 500 14 
51 30 40 58 20 2 390 12 


58 50 30 62 10 2 230 16 
31058 MOSLEY/LESLIE STS 
TORONTO 


31103 BAY/GROSVENOR 
TORONTO 


251 50 20 76 60 16 320 68 


352 40 30 31 20 10 110 74 
31120  PERTH/RUSKIN(JUNCTION TRIANGLE) 
TORONTO 


56 20 20 17 20 6 70 54 
32010 LEASIDE HYDRO STATION 
EAST YORK 


55 30 30 24. N\A 7 100 22 
44005 ARTE LAKESHORE E/BIRKBANK RDS 
AKVI 


63005 HOSP, ARCHIBALD/ARTHUR STS 
THUNDER BAY 


63022 HOSPITAL. 35 ALGOMA ST N 
THUNDER BAY 


63400 S KINGSWAY ST 
SCHREIBER 


63401 101 MANITOBA ST 
SCHREIBER 


170 30 20 13 30 6 90 62 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A if 

59 N/A N/A 81 N/A 54 N/A 163 


59 N/A N/A 21 N/A 5 N/A 69 
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TABLE A-26 (cont.) MAXIMUM MONITORED LEVELS FOR TRACE METALS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANTS - CHROMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 NICKEL IN TSP UNIT - . 
IRON IN TSP UNIT - .1 UG/M3 VANADIUM IN TSP UNIT - .001 UG/H3 
CADMIUM IN TSP UNIT - .001 UG/M3 MANGANESE IN TSP UNIT - .001 UG/1G 


STATION NO OF Cr Fe Ni Cd Mn Cu 
NUMBER LOCATION SAMPLES MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 


<= 


71042 | PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 


71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 


71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 


77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 


77070  PUMPHOUSE, NICKEL ST 
COPPER CLIFF 


59 N/A N/A 37 10 N/A 190 19 


115 N/A N/A 70 10 N/A 310 19 


35 20 20 37 1660 29 N/A 314 


TABLE A-27 NITRATE (NO, ) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITRATE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 

12007 WRIGHT/WATER ST 
WINDSOR 
53 19 35 48 62 74 94 99 48 43 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
55 21 33 48 70 80 115 136 52 44 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 21 38 49 64 65% 111 127 52 46 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 24 38 54 63 84 108 108 53 47 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 20 29 45 54 TILL $118 5 46 40 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 21 34 47 61 fe 403" 111 48 43 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 22 33 46 62 78 99 102 48 43 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 20 33 47 63 74 100 110 48 42 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 14 27 40 51 66 89 92 40 33 
14064 CEN TERBIIAE PK, FRONT ST/CN TRACKS 
NIA 


55 10 21 35 49 70 94 96 38 30 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 


60 15 29 38 49 77 105 106 42 35 
15015 901 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


59 14 29 37 52 69 103 108 42 36 
15016 801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 


55 15 28 39 51 76 96 100 42 36 
15017 8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 


58 16 26 35 47 70 103 104 40 34 
22904 WALPOLE S PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE 


27008 71 KING ST 
ST CATHARINES 


29011 BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 


46 20 28352249 68 138 146 43 37 
53 22 31 37 50 68 84 86 42 38 


59 18 26 40 53 78 123 137 45 37 
29025  BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 17 26 39 50 72 95 109 42 36 
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TABLE A-27 (cont.) NITRATE (NO, ) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - NITRATE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


29098 BAY/MAIN ST 
HAMILTON 


29102 467 BEACH BLVD 
HAMILTON 


56 20 29 42 59-81 120 131 48 42 


29114 VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 


31103  BAY/GROSVENOR 


TORONTO 
352 11 22 36 54 86 131 144 43 33 
35033 EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
58 15 29 40 62 88 121 130 48 40 
63200 MTC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 


71042 PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 


71049 LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 


71068 WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 


77026 19 LISGAR ST 
SUDBURY 


77070 | PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 


TABLE A-28 SULPHATE (S0,7) IN TSP STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


YEAR - 1992 POLLUTANT - SULPHATE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - .1 MICROGRAMS/CU.METRE 
STATION NO OF PERCENTILES ARITH GEOM 
NUMBER LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 99 MAX MEAN MEAN 


12007 WRIGHT/WATER ST 


WINDSOR 
53 61 70 83 SB 328) 176 177. 90 85 
12008 467 UNIVERSITY AV W 
WINDSOR 
55 61 77 83 99 128 201 213 92 87 
12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT 
WINDSOR 
58 73 82 Cop HUE Maki5 = ok yA. rat} 99 95 
12016 COLLEGE/SOUTH ST 
WINDSOR 
56 66 78 88 102 132 184 188 96 92 
12038 2885 HOWARD AV 
WINDSOR 
59 57 68 78 93 120 173 176 84 80 
12039 DOUGLAS ST/E.C. ROW W 
WINDSOR 
57 58 78 86 98 120 188 199 90 83 
12047 DORWIN PLAZA, DOUGALL AV 
WINDSOR 
58 54 68 81 95 123 178 185 86 81 
12049 643 ALEXANDRINE 
WINDSOR 
59 56 71 81 91 112 182 196 87 82 
14016 HWY40 (OPP LAMBTON GS) 
COURTRIGHT 
57 56 69 82 99 189 329 365 101 87 
14064 CENTENNIAL PK,FRONT ST/CN TRACKS 
SARNIA 
55 44 57 69 87 128 197 213 78 72 
15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES 
LONDON 


60 49 61 72 OS LIS IB9 297) 81 74 
15015 951 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
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YEAR 


STATION 


NUMBER 


15016 


15017 


22904 


27008 


29011 


29025 


29098 


29102 


29114 


31103 


35033 


63200 


71042 


71049 


71068 


77026 


77070 


TABLE A-28 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


SULPHATE (S0,) STATISTICS 


53 


- 1992 POLLUTANT - SULPHATE IN TOTAL SUSPENDED PARTICULATE UNIT - 
NO OF PERCENTILES 
LOCATION SAMPLES 10 30 50 70 90 
801 COMMISSIONERS RD E 
LONDON 
55 46 61 72 96 121 
8 MOUNTSFIELD DR 
LONDON 3 
58 44 55 69 81 126 
WALPOLE S PS, SANDUSK RD 
NANTICOKE ; 
46 59 66 78 105 150 
71 KING ST 
ST CATHARINES 
53 53, 77 «(87-13 4131 
BURLINGTON/LEEDS 
HAMILTON 
59 71 93 116 140 188 
BARTON/WENTWORTH 
HAMILTON 
53 75 88 107 138 203 
BAY/MAIN ST 
HAMILTON 
56 63 79 93 120 165 
467 BEACH BLVD 
HAMILTON 
51 71 92 120 134 152 
VICKERS RD/EAST 18TH ST 
HAMILTON 
58 58 71 93 114 157 
BAY/GROSVENOR 
TORONTO 
352 40 55 71 89 128 
EVANS/ARNOLD AV 
ETOBICOKE 
58 56 71 85 106 126 
MIC 615 JAMES ST S 
THUNDER BAY 
58 24 38 44 58 80 
PUMPHOUSE, BONNEY ST 
SAULT STE MARIE 
221 027045 372) 4105 1183 
LAND OFFICE, QUEEN ST 
SAULT STE MARIE 
39 weal) 5252 Gl’ 0074 00008 
WM. MERRIFIELD SCHOOL 
SAULT STE MARIE 
115 25 38 54 71 101 
19 LISGAR ST 
SUDBURY 
58 49 60 68 82 102 
PUMPHOUSE NICKEL ST. 
COPPER CLIFF 
3510038 59 RTL NES ITS 


99 


167 


237 


206 


232 


258 


244 


239 


243 


230 


236 


201 


116 


253 


111 


156 


156 


178 


MAX 


191 


336 


231 


280 


261 


246 


244 


288 


240 


415 


262 


150 


352 


113 


185 


162 


197 


.1 MICROGRAMS/CU .METRE 


ARITH 


MEAN 


81 


79 


93 


97 


121 


123 


106 


119 


100 


80 


92 


49 


87 


65 


59 


74 


77 


(1992) 


GEOM 
MEAN 


114 


TABLE A-29 TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - DUSTFALL-TOTAL SOLIDS UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 
YEAR - 1992 
REGION : 1 -SOUTHWEST 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
SW NO 15014 POND MILLS RD/DEVERON CRES LONDON 
6 7 17 21 18 140 21 13 12 21 14 11 140 25 16 2.20 
SW NO 15015 951 COMMISSIONERS RD E LONDON 
Le Gree 771 20 53 SE Gore 12 27 14 7 10 53 20 16 2.15 
SH NO 15016 801 COMMISSIONERS RD E LONDON 
5 4 13 65 50 41 36 13 12 12 i 12 65 23 16 2.48 
SW NO 15017 8 MOUNTSFIELD DR LONDON 
6 10 25 23 27 39 LR 35 16 17 12 16 39 20 18 1.70 
WC NO 21031 35 HENRY ST (ROOF) BRANTFORD 
29 37 199 54 52 35 30 39 26 31 27 8 199 47 36 2.06 
WC NO 21032 10 ALICE ST (BACKYARD) BRANTFORD 
25 SES of ye 28 30 36 24 16 22 22 47 30 29 1.36 
WC NO 22070 NANTICOKE RD NANTICOKE 
46 49 36 43 28 23 48 38 36 67 2), ARE 67 40 38 1.36 
WC NO 22092 RAINHAM RD/SANDUSK RD JARVIS 
13 19 9 34 17 14 38 29 13 ET rer CF) 48 25 ee alee: 
WC NO 22093 NANTICOKE GS (FLYASH PILE) NANTICOKE 
21 47 11 47 24 15 61 26 12 AO EAES, 67 67 32 26 1.90 
WC NO 22101 STERLING ST (OPP NARCO CD) CALEDONIA 
ARR HORREUR 74 29 31 25 42 12 16 74 33 28 1.82 
WC NO 22103 220 MACRAE DR (POLE IN FRONT) CALEDONIA 
HERE KEKK KEKK KEKK KEKE 17 27 21 14 GTHRAER 7 27 19 17 1.66 
WC NO 27005 7961 PORTAGE RD CHIPPAWA 
43 48 41 75 63 55 63 78 59 33 38 14 78 51 47 1.59 
WC NO 27006 PUC BLDG CHIPPAWA 
26 19 18 51 SA aERe Ly) tad Sa ee Era LT TE | 31 1.63 
WC NO 27025 474 HARRIET ST WELLAND 
27 38 40 47 33 LIST 24 36 31 27 38 47 34 Some 1-22 
WC NO 27026 228 CHAFFEY ST WELLAND 
29 46 37 50 25 42 30 36 32 22 18 27 50 33 32 eso 
WC NO 27035 383 ALBERTA ST WELLAND 
40 36 46 53 37 35 124 60 60 85 26 43 124 54 49 1.53 
WC NO 27040 37 PLYMOUTH AV ST CATHARINES 
49 41 37 63 76 57 82 64 65 19 M NA4IMIAAEE 82 55 51751 
WC NO 27041 GLENDALE AV/QEW ST CATHARINES 
54 79 44 90 68 60 53 48 57 44 39 90 57 55 1.28 
WC NO 27042 NIAGARA FALLS RD/ONTARIO ST THOROLD 
a 79 70 82 54 73 70 42 29 52 35 39 82 56 53 1.42 
WC NO 27054 CATHERINE/RUSSELL ST CATHERINES 
18 44 19 49 32 RARRERERE ERRRES Tata RER Tits a 4912132 30 1.59 
WC NO 27063 G M FOUNDRY ST CATHARINES 
26 63 31 cs El 37 44 44 SORA 30 21 Cr Ke 40 1.53 
WC NO 28042 HILL/BREADALBANE ST FERGUS 
25 33 52 84 37 62 53 TAL See ESS era oy 84 52 Ph) SE 
WC NO 29001 HUGHSON/HUNTER HAMILTON 
10 54 45 71 43 53 40 52 20 51 29 53 71 43 39 172 
WC NO 29006 QUEENSTON HAMILTON 
27 31 33 90 32 33 AS? SORA RASE 45 90 41 39. 1:39 


WC NO 29009 KENILWORTH HAMILTON 
42 46 43 60 43 Er ET T7 24 34 22 57 TT 43 40 1.46 


WC NO 29010 OTTAWA/BURLINGTON HAMILTON 
89 136 104 154 ‘97 105 133 142 47 131 88 103 154 111 106 1.38 


WC NO 29011 BURLINGTON/LEEDS HAMILTON 
54 JAMT2EIETIL ON 112 85 95 109 52 97 39 82 126 86 82 1.44 


NOTE: °****" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 
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WC 


POLLUTANT - 
YEAR 

REGION 
STATION 


NO 29012 


NO 29017 


NO 29025 


NO 29036 


NO 29044 


NO 29074 


NO 29076 


NO 29082 


NO 29084 


NO 29096 


NO 29097 


NO 29102 


NO 29109 


NO 29137 


NO 29138 


NO 29139 


NO 29140 


NO 29141 


NO 29142 


NO 29143 


NO 29144 


NO 29217 


NO 29230 


NO 29231 


NO 29273 


TABLE A-29 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 
DUSTFALL-TOTAL SOLIDS 


NOTE: ‘'****’ INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


55 


UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 


- 1992 
2 -WEST CENTRAL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 
BURLINGTON/WELLINGTON HAMILTON 
ENS? me’ 47 RES 71. 98 48) 0 51/0053 0030 
CHATHAM/FRID HAMILTON 
36 70 62 84 86 66 84 104 *# 
BARTON/WENTWORTH HAMILTON 
202 86 30 73 60 40 65 47 36 
ROOSEVELT/BEACH HAMILTON 
54 201 174 94 133 110 140 124 111 
312 BEACH BLVD HAMILTON 
54 NBT NSO) 114) 74, 38) 91110) 294 77 
KANE/HYLTON RESIDENCE GREENSVILLE 
23 umes 6 NS 47 DE 51 0875 0880 08 39 
MELDRUM/WESITE STS GREENSVILLE 
2603000 SONNE SO BE 59! me 41 00 42 20 57. 98.39 
1190 LEASIDE RD. HAMILTON 
26H62 NA 7 MU 67 Ba 81 Wes 11106) 0127, 116 
REMBE/BEACH BLVD HAMILTON 
4100072 0-39) 02/80) 134 00 44 ga 58 55 6 74 
OFIELD RD (MAYS PROP) GREENSVILLE 
15/0 39) mae 420 SOMES]: Gh 53° GR C2 51 ar 35 
4TH CONCESSION RD GREENSVILLE 
20) MR 33h ge S40 MNS 129) 91103) ss 73 te 32 
467 BEACH BLVD HAMILTON 
28: M35) 88 30 39 25 48 48 30 
287 FIFTY RD WINONA 
23 41 18 65 4B #6 Het He oie 
605 NEBO RD (POLE) HAMILTON 
52 20 20 54 54 48 144 172 45 
NEBO RD (RYDER CONCRETE) HAMILTON 
30 5 M 48 000 690 52 mp 95 W131 0055 004 
90 ST JOSEPH'S DR (POLE) HAMILTON 
24 43 41 45 45 ke be Het tit 
ARVINE/GLOVER ROAD STONEY CREEK 
10 34 20 64 33 31 41 60 *##* 
BARTON ST E/GLOVER STONEY CREEK 
191048 oe 28 00/46 ŒM33 00 23 00183) 0100 Wl 34 
KENORA/KEEFER (POLE AT CORNER) HAMILTON 
were 98 132 95 102 60 82 *t#+ AO 
KEEFER COURT (MOEE AIR SHOP) HAMILTON 
were 38 38 57 37 33 49S 
BARTON/MCNEILLY RD STONEY CREEK 
CHATHAM/FANNING HAMILTON 
20) 7035 edo) NEr48\eeeS2) A9 19 7 
80 CAMEO AVE (POLE IN FRONT) HAMILTON 
rae ker Se, GS SER aU 26 
8 AUDREY AVE (POLE IN FRONT) HAMILTON 
18 0045 0027 MSG HRSG PSS) emer 41! wee23 
OLFIELD RD S/HWY 5 GREENSVILLE 
2026 M2 OMS OINEN27 whe 42 EN 7 an 43\ NS 


OCT 


41 


21 


95 


128 


124 


92 


71 


TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


MEAN GEOM GEO STD 
MEAN 


52 


74 


70 


122 


78 


50 


42 


71 


70 


45 


56 


43 


39 


62 


71 


40 


37 


42 


79 


39 


47 


36 


47 


42 


37 


50 


71 


59 


114 


73 


46 


40 


65 


63 


42 


48 


40 


35 


49 


57 


39 


32 


36 


74 


37 


40 


33 


39 


38 


35 


DEV 


1.41 


1.38 


ew 


79 


we 
I 
an 


TABLE A-29 (cont.) TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - DUSTFALL-TOTAL SOLIDS UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 
YEAR - 1992 
REGION - 3 -CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
C NO 31019 .661 EASTERN AV TORONTO 
23 58941 37 59 61 8 71 54 37 TSMEER 98 51 43 1.99 
C NO 31050 BATHURST/FRONT STS TORONTO 5 
12 350020 51 65 61 63 103 58 81 86 103 58 50 1.92 
C NO 31054 PORTLAND/WELLINGTON ST TORONTO 
16 37 17 57 31 32 22 43 34 20 25 12 57 29 26 1.57 
C NO 31055 TECUMSETH ST (THE END) TORONTO 
14 73 39 156 AD RAS SE CTI CLEAN ETES CEE TT 156 65 49 2.42 
C NO 31056 WELLINGTON/NIAGARA STS TORONTO 
34 53 52 96 “ARK AIRE “KERK) “AxIK “KKK KkKK URKKK “kiIK 96 59 5501253 
C NO 31058 MOSLEY/LESLIE STS TORONTO 
(APO ERIS FKL IIT 33 43 41 10 28 40 Sl) TEASE 43 32 29 1.60 
C NO 31059 RUSHBROOKE/EASTERN AV TORONTO 
36 84 42 39 42 36 22 59 53 32 30) TAA 84 43 41 1.43 
C NO 31060 LESLIE/QUEEN ST E TORONTO 
21 60 35 32 43 100 19 73 24 38.- 41 2 100 at 39 1.68 
C NO 31065 633 EASTERN AV TORONTO 
15 102 134 30 34 82 26 32 57 18 24 15 00413 47 36 2.10 
C NO 31074 CNR PROPERTY, TECUMSETH ST TORONTO 
12 31 #44 44 30 46 40 40 38 25 49 32 49 35 33 1.48 
C NO 31082 WORKS DEPT, 138 HAMILTON AV TORONTO 
42 27 30 26 42 26) B22 A4: EAN 08 30 2810033 44 32 310,126 
C NO 31085 TECUMSETH/NIAGARA ST TORONTO 
RAAE 48 S2MPEXE 35 36 23 31 41 34 24 Ækkt 52 36 355 1:32 
CANNOT 77 RCYC CRANE POLE, QUEENS QUAY TORONTO 
8 12 48 31 HR eink bé be nik HE tik rine 48 25 19 2.29 
C NO 31182 WELLINGTON ST (POLE #8T 78) TORONTO 
14 53 37 48 3946 59 42 43 26 26 22 59 38 35 1:52 
C NO 31183 FORT YORK TORONTO 
20 22 12/0149 93 390 100 38 32 33 20 23 390 GO 402759 
C NO 31184 TECUMSEH ST (NW NIAGARA ST) TORONTO 
21 49 86 70 39 35 29 45 45 27 38 51 86 45 41 1.48 
C NO 33038 PARKS DEPT YARD, BRIMLEY RD SCARBORO 
17 27 18 18 13 30 19 81 38 21 26) eaaee 81 28 24 1.65 
C NO 33039 BRIMLEY RD (POLE 74C) SCARBORO 
40 26 23 19 49 43 131 33 42 30 (fl 1433 131 42 3501071 
C NO 33040 29 BOYCE AV/BRIMLEY RD SCARBORO 
28 31 38 20 RR tok ink ink nk HO HE nek 38 29 Biel 
C NO 33050 MIDLAND/PASSMORE SCARBOROUGH 
14 56 39 24 kkKK KkKK CERKE RARE EKKK XRKK (KKKK CEKAE 56 33 29 1.83 
C NO 33051 MIDLAND/ARTILLERY SCARBOROUGH 
21 33 16 GM} asad ee a) ee ee a, Se a 33 22 21 1.37 
C NO 33052 MIDLAND/MCNICOLL SCARBOROUGH 
27 18 LB O24) BAEXR GAARA GASES SARE GEAR IR GERRI AREA GARE 27 22 21 1.23 
C NO 34030 YELLAND STREET NORTH YORK 
Zona 0 34 80 20 18 16 22 29 31 26 80 27 20 2.95 
C NO 34031 QUEENSLEA AVE NORTH YORK 
25 35 20 57 A be be He HE HR chink Hit 57 34 32 1.58 
C NO 34032 CARDELL AVE NORTH YORK 
20 19 25 CE TU LT LE TO LRARE EERE GEESE LESSEE. 34 25 24 1.30 
C NO 34033 21 HOLLEY ST NORTH YORK 
30 39 CN EL Lies Sot ee ee ee Lets 170 67 49 2.33 


NOTE: ‘****" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


56 


TABLE A-29 (cont. ) 


TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - DUSTFALL-TOTAL SOLIDS 
YEAR - 1992 
REGION 3 -CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN 
C NO 35011 WHITLAM AV/22ND ST ETOBICOKE 
| 19 39 24 25 ike xx 
| C NO 35016 70 JUDSON ST ETOBICOKE 
32 35 20 21 24 2 
C NO 35017 60 JUDSON ST ETOBICOKE 
| 21 282 10 20 60 «79 
| C NO 35018 JUDSON ST ETOBICOKE 
160m OME IGN 27 UN: 
| C NO 35019 24 HAROLD ST ETOBICOKE 
184001901700 220) 2600 14 
C NO 36026 40 KEITH AV YORK 
22 32 21 23 eee + 
C NO 36027 43 KEITH AV YORK 
21 30 80 27 tee #0 
C NO 36028 425A GILBERT AV YORK 
18 M3 2 7 eee G 27 RS 25 
REGION 4 -CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN 
C NO 44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS OAKVILLE 
RUE 2 0 (ODA O imate Sis 90129 
C NO 44006 494 WINSTON CHURCHILL RD OAKVILLE 
13 (19 120 22 30 34 
C NO 45042 2 LAKE DR BOWMANVILLE 
48 00 14° «52 31 25 36 
C NO 45044 36 CEDARCREST BEACH BOWMANVILLE 
1200140000 210020 ER 230 27 
C NO 45045 COVE ROAD (HYDRO POLE) BOWMANVILLE 
20 MRETO MES LRN 67H78 TE 21 
C NO 45061 THICKSON RD (POLE #330) WHITBY 
Age (14s 7A) 149)" (23.40 
C NO 45063 THICKSON RD (POLE #39) WHITBY 
25 41 28 22 42 43 
C NO 45073 HWY7/12 (WILKINSON DECK) SUNDERLAND 
17 19 31 24 RR eee 
C NO 45074 HWY7/12 (WILKSON GARDEN) SUNDERLAND 
15 16 23 75 ERR xt 
C NO 46008 1329 KENDALL RD MISSISSAUGA 
28 25 32 21 RR tke 
C NO 46009 VENTA AV/DENISE RD MISSISSAUGA 
20 *eee 51 26 35 15 
C NO 46010 6 DUNDIX RD MISSISSAUGA 
16 17 12 23 RR x 
C NO 46011 PS, MELTON DR/RAMBO MISSISSAUGA 
DO 200 TINE ST 
C NO 46024 2480 HWY122 MISSISSAUGA 
17 36 25 63 eek rt 
C NO 46029 SOUTHDOWN/ORR RDS MISSISSAUGA 
7 40 32 92 77 8 
C NO 46030 1233 KANE RD. MISSISSAUGA 
ce sss HR es ss AR Rte 
NOTE: "**#*" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


13 


AUG 


UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 


NOV DEC 


30 25 36 30 36 


5400 6520330035 79 


41 35 29 15 41 


32 27 12 14 40 


450" 35 15 11 45 


OCT 


NOV MAX 


36 86 20 24 86 


A teicick tock tt 31 
A HE HO Hit 75 
ÉLLL TELL ELLE LES 32 


AR OO OO AO 23 
HO HE A doit 34 
Hé HO HER ok 63 


65 23 200.33 


45 25 17 34 45 


S7 


27 


22 


MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN 


DEV 


1.74 


MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 


39 


27 


31 


26 


55 


42 


36 


23 


32 


27 


27 


17 


20 


35 


57 


28 


32 


23 


28 


23 


42 


38 


33 


22 


25 


26 


24 


17 


19 


31 


42 


27 


1.97 


1.71 


1.65 


TABLE A-29 (cont.) TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - DUSTFALL-TOTAL SOLIDS UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 
YEAR - 1992 
REGION - 4 -CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
C NO 46032 KANE RD (ESSO GATE) MISSISSAUGA 
CFT) ERE GEIS CIEE LEIS ert LTD 30 38 15 12 22 38 23 21 1.61 
C NO 46045 2365 DIXIE RD MISSISSAUGA 
Soe 31 41 36 29 19 23 IS MREXE ABIEARES: 41 27 26 1.41 
C NO 46046 2360 DIXIE RD MISSISSAUGA 
14 12 16 17 15 24 22 pe gtd aa 13 14 24 17 16 1.27 
C NO 46047 MISSISSAUGA RD S/PORT ST MISSISSAUGA 
nl tT PTH CRE FTI LES Tr 20 16 34 16 28 34 23 22 1.40 
C NO 46049 PINE AVE MISSISSAUGA 
RER ARE Css EN OS its 31 19 37 11 34 37 26 24 1.66 
C NO 46050 WESLEY CRES/HIGH ST MISSISSAUGA 
19 26 18 30 30 3009 tee 09 nee AAR RS LES 109 46 36 2.04 
C NO 46051 HARRISON/HIGH ST MISSISSAUGA 
16 16 23 29 26 31 30 BOMAREE ARE RIRE “eeKE 31 25 24 1.32 
C NO 46052 130 QUEEN ST W MISSISSAUGA 
10 18 17 17 12 30 29 CORERER EARRE SE KERE IEEE 30 20 19 1.52 
C NO 46053 QUEEN ST/PINE AVE MISSISSAUGA 
276 70 16 45 22 28 17 29 21 174 16 21 276 61 36 2.59 
C NO 46054 206 QUEEN ST MISSISSAUGA 
17 19 21 28 36 17 LT, EERE SRERE ERERIEERAX 36 22 211531 
C NO 46097 493 BOB-O-LINK RD MISSISSAUGA 
50 26 23 36 27 21 37 31 33 29 15941 50 31 29) seie38 
C NO 46099 1801 ORR ST MISSISSAUGA 
19 25 56 25 22 17 20 43 29 146 0 28 146 36 233718 
C NO 46117 MEADOW PK, APPLE LANE CLUB MISSISSAUGA 
7 10 19 23 25 30 21 30 23 152 Ses 152 32 22) 992220 
C NO 46258 LAKEVIEW GS 920 EASTERN 
50 45 60 38 HR HE bb ink ok innit HE one 60 48 48 1.21 
C NO 46259 LAKEVIEW GS 920 EASTERN POLE 33 
20 28 enh CAP OR Ce Saat ET ns a a EURE 34 26 26261726 
C NO 46260 LAKEVIEW GS 920 EASTERN POLE 39 
Tey eS eat 27 OMIA RE 25 17 26 24 46 AB EAR, 46 25 23 | EAL 
C NO 47025 RR#3 (BEAVERTON) MAVA TOWNSHIP 
62 73 59 49 50 27 73 57 60 32 (A) a 73 52 49 1.43 
C NO 47026 HYDRO POLE ROAD #50 MAVA TOWNSHIP 
34 31 14 CE TUE) ten 38 30 31 95 14 30 105 40 33) 91590 
C NO 47027 RR#1 (BRECHIN) MAVA TOWNSHIP 
18 10 16 20 45 17 24 41 41 13 16) waee 45 24 21 001265 
C NO 58027 51 SHUTER ST PORT HOPE 
18 15 9 38 22 9 5 10 uy 7 7 38 16 1321-57 
C NO 58028 2 CHOATE ST PORT HOPE 
11 16 11 24 16 15 7 10 LIRE 5 24 13 12001757. 
C NO 58041 FILT PLT, MARSH ST PORT HOPE 
15 32 1B Fee 53 59 37 47 64 *xtx 20 7 64 35 29 2.05 
C NO 58042 CAN TIRE, QUEEN ST PORT HOPE 
22 21 Bees 27 17 28 34 20 10 14 17 34 20 19 152 


NOTE: ‘’**x**' INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


58 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


POLLUTANT - 
YEAR 


REGION 
STATION 
NO 61003 


NO 61007 


NO 61008 


NO 61009 


NO 61022 


NO 61028 


NO 62032 


NO 62033 


NO 62034 


NO 62035 


NO 62036 


NO 62037 


NO 62046 


NO 62050 


NO 63046 


NO 63047 


REGION 


STATION 


NO 71015 


NO 71042 


NO 71043 


NO 71045 


NO 71046 


NO 71049 


NO 72018 


NO 72026 


TABLE A-29 (cont. ) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 


REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


DUSTFALL-TOTAL SOLIDS 


- 1992 


6 -NORTHWEST 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 


128 FOURTH ST N/MAIN ST N KENORA 
6 8 7 28 40 65 


MELLICK/NINTH ST N (HYD POLE) KENORA 
14 11 14 26 82 47 


MELLICK AV/ELEVENTH ST N KENORA 
5 31 21 35 64 


79 
229 THIRD ST N  KENORA 
5 17 16 3700.47 73 
EARL AV/ALBERT ST DRYDEN 
9 16 16 30 38 24 
96 ALBERT ST (POLE) DRYDEN 
11 8 20 33 36 40 


CEMETERY ,COLONIZATION RD W FORT FRANCES 
9 35 7 2A RKEK 62 
NELSON ST/PORTAGE AV FORT FRANCES 
21 22 33 44 157 64 
FIRST ST/VICTORIA AV FORT FRANCES 
16 21 19 51 68 


LEGION BLDG, 250 CHURCH ST 
18 32 eae 4 


59 


FORT FRANCES 
5 101 59 


SINCLAIR ST/VICTORIA AV FORT FRANCES 
21 25 47 72 106 63 


REID AV/GILLON ST FORT FRANCES 
8 14 28 38 34 47 


308 SINCLAIR ST FORT FRANCES 
S64 719 60) 24 00-113 76 


319 NELSON ST FORT FRANCES 
12 28 38) #40 126 56 


CAN-CAR, MONTREAL ST THUNDER BAY 
12 14 7 98 45 37 


TOTEM TRAILER PK, HWY 61B THUNDER BAY 
24 23 13 51 66 68 
7 -NORTH EAST 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 


PS, PITTSBURG/YOUNG ST SAULT STE MARIE 
4 22 50 48 48 53 


PUMPHOUSE, BONNEY ST SAULT STE MARIE 
52 28 38 58 43 


79 
WILDING/WALLACE TERRACE SAULT STE MARIE 
53 21 24 57 62 104 


73 ADELAIDE ST SAULT STE MARIE 
24 16 30 57 20 42 


FAIRVIEW AV SAULT STE MARIE 
44 38 47 64 31 34 


LAND OFFICE, QUEEN ST SAULT STE MARIE 
15 13 31 32 ail era? 


SECOND/FRONT STS (HYD POLE) HEARST 
21 16 26 52 55 102 


GILLIES ST TIMMINS 
14 10 19 26 29 104 


NOTE: ‘**#*x' INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


JUL 


36 


30 


55 


47 


87 


59 


UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 


39 8 
100 30 
68 15 
123 49 
96 43 
22 16 
121 57 
57 24 
54 27 
85 51 
SEP OCT 
69 37 
132 30 
44 46 
EERE SS 
105 61 


34 40 


84 47 


NOV 


39 


22 


DEC 


DEC 


141 


TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


MEAN GEOM GEO STD 
MEAN 


27 


36 


42 


32 


22 


27 


29 


62 


37 


50 


56 


26 


72 


47 


46 


61 


46 


32 


49 


22 


45 


42 


19 


28 


32 


24 


20 


23 


21 


44 


31 


41 


48 


22 


63 


36 


26 


40 


44 


55 


41 


27 


44 


21 


36 


34 


DEV 
2.63 


2.22 


TABLE A-29 (cont.) TOTAL DUSTFALL (TDF) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - DUSTFALL-TOTAL SOLIDS UNIT - 0.1 GMS/SQ M/30 DAYS 
YEAR - - 1992 
REGION - 7 -NORTH EAST 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
NE NO 72034 WAFERBOARD PLT, HWY 101 TIMMINS 
43 62 71 32 125 20 14 21 17 16 25 5 125 38 27 2.36 
NE NO 72041 CUSTOM SAWMILL RD HEARST 
88 5 16 25 SIERRA RATE ERRRE SALLE GE RARE AEERE 88 33 23 2.85 
NE NO 72060 2 MCPHERSON AV KAPUSKASING 
29 13 27 107 69 65 75 75 66 76 19 12 107 53 ANR 2°15 
NE NO 72061 4 RIVERSIDE DR KAPUSKASING 
16 14 30 100 167 59 66 132 (Th Sif 30 21 167 62 46 2.25 
NE NO 72080 CUSTOM SAWMILL RD (LEBLANC PROP) HEARST 
19 14 17 29 31 49 19 98 26 14 12 16 98 29 23 1.83 
NE NO 72082 HWY 11/HWY 583 HEARST 
18 14 37 51 49 51 29 64 47 22 14 12 64 34 29 1.82 
NE NO 72086 3RD STREET/16TH AVENUE COCHRANE 
101 117 17 23 20 76 18 11 34 42 7 46 117 43 30 2.40 
NE NO 72087 4TH STREET/17TH AVENUE COCHRANE 
12 7 9 24 HD ar utd out, LEE? Cog rnd ones 24 14 12 1.62 
NE NO 72088 LANG AV KAPUSKASING 
16 8 24 82 JB RER ESS fx) Eh eh) 19 24 89 47 35 2.35 
NE NO 72090 CECIL’S CAMPING, HWY11 HEARST 
46 59 21 at 35 33 43 39 20 30 25 55 59 38 36 1.42 
NE NO 72093 DETOUR LAKE RD COCHRANE 
8 8 7 28 oe be HE dink HE oi 33 17 13 2.14 
NE NO 72096 DETOUR LAKE RD COCHRANE 
18 85 21 27 29) RRER Vike ORRER | RRERS AER EERE ERE 85 36 30 1.84 
NE NO 72097 HWY11 PLANT GATE ENTRANCE ENGLEHART 
60 15 14 41 BORA RER RE ERA RX RER LEER RA A, 60 36 30 1.98 
NE NO 72098 KAPKIGIWAN RD 5KM S HWY11 ENGLEHART 
62 72 19 64 CC TS SERRE EERE ES fre 72 52 57 ele 
NE NO 75042 DYMOND TWP QUARRY NEW LISKEARD 
16 6 16 31 CORRE Sak Tafel RER RS 31 19 17/1789 
NE NO 75043 1169 LAKESHORE NEW LISKEARD 
22 10 21 13 Py Ree eg era et) Cen Cen Sakis 22 17 16 1.40 
NE NO 75044 NEW LISKEARD 
14 27 23 17 AA} TE En US, el nt DS 27 20 20 1:29 
NE NO 75047 HWY69 SOUTH GEORGINA PERF. PERRY SOUND 
ess Ge Ger ea ee 25 07140 19 (Sy et ae Ce 27 20 20 1.29 
NE NO 77208 OLD AGE HOME, MEAD/PARK LANE ESPANOLA 
34 64 59 32 Rh) kerry Rpt Ret SC a rs 64 46 44 1.38 
NE NO 77226 LASALLE BLVD (NIM DISPOSAL YD) SUDBURY 
25 34 25 27 x]: YA 27 27 AO RES ARE 57 34 33 1:35 


NOTE: ‘#**xx' INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


60 


TABLE A-30 FLUORIDATION RATE (FLR) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - FLUORIDATION RATE UNIT - MICROGMS/100 SQ CM/MONTH 
YEAR - 1992 
REGION - 1 -SOUTHWEST 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
SW NO 12007 WRIGHT/WATER ST WINDSOR 
19 29 18 31 34 24 week keke 27 18) 21 29 34 25 24 1.27 
AQI NO 12008 467 UNIVERSITY AV W WINDSOR 5 
20 26 18 18 16 COR ARERERRE 32 17 24 35 35 23 221531 
SW NO 12015 SEWAGE STN, HWY 18/PROSPECT WINDSOR 
3 63 24 27 50 AYP Matt ted WETS 31 48 36 57 63 38 30 2.40 
AQI NO 12016 COLLEGE/SOUTH ST WINDSOR 
18 27 16 21 20 AS. Te Eu 22 20 25 40 40 24 23) emle29 
SW NO 12040 225 WILLOW DR LA SALLE 
39 18 57 17 21 19 Skee SEE 17 16 20 28 57 25 23 091752 
SW NO 12053 415 FRONT ST AMHERSTBURG 
13 24 16 12 19 Se Sa ene 19 13 25 32 32 19 18 1.38 
SW NO 12074 57 NORTH ST AMHERSTBURG 
12 17 12 16 17 AR AAA 13 9 14 32 32 16 15 1.40 
SW NO 12087 459 TEXAS RD AMHERSTBURG 
18 38 14 36 23 24 XEK xKkKKK 22 14 21 37 38 25 23 1.45 
SW NO 12088 326 TEXAS RD AMHERSTBURG 
27 24 40 70 45 ES SEE Lt) 30 16 25 37 70 35 32/0 1750 
SW NO 12092 210 BALACLAVA AMHERSTBURG 
13 35 15 20 33 (RSet ELS 18 13 18 51 51 24 2221758 
SW NO 12095 208-210 ALMA ST AMHERSTBURG 
12 15 10 11 19 AGMAALAEEEE 17 18 19 33 33 17 16 1.41 
SW NO 14004 CON RD 14 (E OF RWY TRACK) COURTRIGHT 
18 15 13 14 51 Kjole Ci hr 18 15 16 26 51 22 20 1.57 
SW NO 17007 CARNEGIE/BRUCE ST INGERSOLL 
16 84 12 17 JO7AUFARA SALES 20 Smee: 29 107 35 26 2.08 
SW NO 17009 PEMBERTON ST (CIL ENTRANCE) INGERSOLL 
39 28 95 45 73 89 %kxkx #ttx 86 32 34 80 95 60 54 1.62 
REGION : 2 -WEST CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
WC NO 22057 LAUREK PROP NANTICOKE 
22 17 26 13 18 15 45 51 14 18 25 39 45 23 2101050 
WC NO 22074 TEXACO PROP NANTICOKE 
17 44 20 15 27 19 27 29 19 20 17 25 44 23 22; 1735 
WC NO 22083 HWY 6/QUATERLINE RD JARVIS 
15 9 14 19 32 24 25 19 14 13 8 21 32 18 16 1.54 
WC NO 22101 STERLING ST (OPP NARCO CD) CALEDONIA 
weiekk CHINE HRK kkk xk 17 22 1a 14 8 18 22 16 150 1"47 
WC NO 22103 220 MACRAE DR (POLE IN FRONT) CALEDONIA 
wkick KR CARRE HAE kick 18 16 LOAAES 11 7 13 18 13 12 1.45 
WC NO 22961 NANTICOKE RD/WALPOLE CON 2  NANTICOKE 
22 19 82 25 50 35 105 38 44 33 18 24 105 42 350179 
WC NO 29001 HUGHSON/HUNTER HAMILTON 
17 17 19 34 30 4G AAA NUE 37 10 18 76 32 27 1.80 
MC NO 29012 BURLINGTON/WELLINGTON HAMILTON 
15 49 1431 27 25 CET fare 36 29 11 16 49 26 24 1.61 
WC NO 29025 BARTON/WENTWORTH HAMILTON 
19 66 50 80 46 46 69 xe 66 42 17 21 80 47 42 1.74 
WC NO 29054 BEACH/CONRAD HAMILTON 
33 17 31 20 33 19 (CEE 578839 22 25 68 33 30 1.56 
WC NO 29059 BURL/GAGE PUMPING STN HAMILTON 
32 27 59 113 101 Gone Olean a 98 49 37 31 113 65 yf alazAl 


NOTE: '****" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 


61 


TABLE A-30 (cont.) | FLUORIDATION RATE (FLR) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 


POLLUTANT - FLUORIDATION RATE UNIT - MICROGMS/100 SQ CM/MONTH 
YEAR - 1992 
REGION - 2 -WEST CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
WC NO 29062 BRIARWOOD VOC SCHOOL HAMILTON 
17 13 40 16 30 36 «123, *eRe 111 47 33 31 123 45 35 2.05 
WC NO 29066 KILLARNEY ST (POLE #2) HAMILTON 
37 30 62 27 25 30 (I 5 1 57 (31 37 35 64 40 37 1.40 
WC NO 29115 LONDON/ JUSTINE (NW CORNER) HAMILTON 
22 16 30 16 "111. 4162) «377 «eRe «6293219 19 78 377 122 66 3.43 
WC NO 29116 DALKEITH/OTTAWA HAMILTON 
28 26 29 41 55 40 65 **** 81 45 27 30 85 44 40 1.53 
WC NO 29119 MORLEY ST/PARKDALE AV HAMILTON 
19 14 48 95 36 36 Wp certs C1 EE 20 21 95 42 35 1.85 
WC NO 29120 12 DICKSON ST HAMILTON 
17 20 49 18 103 79 148 *#*#** 164 103 30 72 164 73 55 2.34 
WC NO 29126 ROSSLYN/MONTCLAIR (NE CORNER) HAMILTON 
38 42 16 68) 7103) 408) 3445 Ci 61 38 344 116 79/2255 
WC NO 29127 LAWRENCE/BALMORAL HAMILTON 
20 51 46 43 674 937 2091 **** 1214 792 607 297 2091 616 265 5.13 
WC NO 29129 PROVINCE/JUSTINE HAMILTON 
19 18 17 34 52 TS WAU aa 0071248176 62 207 85 59 2.56 
WC NO 29131 CENTRAL/GRAHAM (NW CORNER) HAMILTON 
19 12 15 20 30) CCE te OAT 72 31 199 57 40 2.40 
REGION - 4 -CENTRAL 
STATION JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DEV 
C NO 44005 2487 LAKESHORE E/BIRKBANK RDS OAKVILLE 
4 43 11 16 14 15 24 16 9 19 10 9 43 16 14 1.80 
C NO 44006 494 WINSTON CHURCHILL RD OAKVILLE 
4 9 13 13 15 15 17 14 9 14 13 8 17 12 11 1.50 
C NO 44033 HALTON SPORTSMAN STEELES AVE MILTON 
5 33 23 25 15 20 28 18 10 19 24 12 33 19 17 1.69 
C NO 44034 HWY22/STEELES AVE MILTON 
E 16 8 23 14 16 24 16 9 13 16 11 24 14 13 1.64 
C NO 44035 HW22/TOWNLINE (BELL POLE F5) TOWNLINE 
6 22 10 29 18 23 57 22 10 18 19 13 57 21 18 1.79 
C NO 44036 #21 FIRST LINE/STEELES MILTON 
5 15 13 32 21 15 18 10 12 17 6 32 15 13 1.67 
C NO 44100 5223 HWY5 BURLINGTON 
347 288 33 205 209 407 588 247 352 225 317 154 588 281 238 2.05 
C NO 44101 5236 HWYS BURLINGTON 
151 182 171 85 103 232 266 168 121 138 228 99 266 162 153 1.44 
C NO 44102 2282 ORCHARD RD BURLINGTON 
13 23 62 36 33 Fay 0m 7 29 17 26 33 21 62 31 28 1.53 
C NO 44103 LAIDLAW BUS YARD/HWY 5 BURLINGTON 
100 83 69 120 95 55 140 99 112 100 382 77 382 119 104 1.62 
C NO 44104 APPLEBY LINE/HARRISON BURLINGTON 
29 33 32 63 7a 38 73 45 27 47 63 144 144 56 49 1.64 
C NO 44105 HARRISON CT (N END) BURLINGTON 
77 185 LI reel hE a kyl 90 172 96 112 211 107 2991S 7 Li Gh oo 
C NO 46027 HWY122/SOUTHDOWN RD MISSISSAUGA 
4 25 15 15 17 16 20 22 14 6 26 15 26 16 15 1.74 
C NO 46029 SOUTHDOWN/ORR RDS MISSISSAUGA 
5 12 4 29 15 19 18 19 6 12 24 15 29 15 13 1.88 


NOTE: ‘°****" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 
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TOE 


POLLUTANT - 
YEAR 
REGION 
STATION 
C NO 46081 
C NO 46084 
C NO 46085 
C NO 46086 
C NO 46105 
C NO 46106 
C NO 46117 
C NO 46120 
C NO 46121 
C NO 46122 
C NO 46123 
REGION 
STATION 
C NO 58007 
C NO 58008 
C NO 58014 
C NO 58015 
C NO 58027 
C NO 58028 
C NO 58032 
C NO 58037 
C NO 58038 
C NO 58039 
C NO 58040 
C NO 58041 
C NO 58042 
C NO 58043 


TABLE A-30 (cont.) FLUORIDATION RATE (FLR) STATISTICS (1992) 


ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY 
REGIONAL ANALYSIS OF MONTHLY DATA 
FLUORIDATION RATE 


- 1992 


4 - CENTRAL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 
BURTON RD (END) BRAMPTON 
6 23 20 29 18 33 22 36 


506 MAIN ST N (OPP) BRAMPTON 
11 63 22 73 24 63 36 48 


PROUSE DR/LINKDALE RD BRAMPTON 
7 24 17 27 77 43 30 38 


56 BARRONWOOD COURT BRAMPTON 
7 21 18 23 14 30 23 28 


QUEEN/MATLOCK ST MISSISSAUGA 
273 449 118 147 58 132 123 322 


BRITTANIA RD W/PIONEER ST MISSISSAUGA 
287 427 30 140 139 254 111 210 


MEADOW PK, APPLE LANE CLUB MISSISSAUGA 
7 15 4 7 27 20 23 26 


WANLESS DRIVE (HYDRO POLE#68) BRAMPTON 
37 72 50 178 33 112 71 224 


HIGHWAY 10 (HYDRO POLE#3188) BRAMPTON 
93 68 2505112 AK, (237, 80 282 


SANDALWOOD DR (HYDRO PL#1124) BRAMPTON 
74 = 136 78 105 46 79 132 123 


HUNTLEY PK/SANDALWOOD PKWY BRAMPTON 
17 e181 71 26 25 142 41 93 

5 -SOUTH EAST 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 
VICTORIA ST/HIGHLAND DR PORT HOPE 
4 14 7 12 14 10 25 17 


377 LAKESHORE RD PORT HOPE 
5 13 13 12 3 12 24 15 


28 SULLIVAN ST PORT HOPE 
3 18 7 72 25 10 17 13 


4 WARD ST PORT HOPE 
6 19 9 10 13 11 25 13 


51 SHUTER ST PORT HOPE 
16 31 12 22 22 24 28 17 


2 CHOATE ST PORT HOPE 
62 220 22 35 29 25 37 25 


HYDRO STN, SHUTER ST PORT HOPE 
19 28 13 22 1700027 28 15 


159 PETER ST PORT HOPE 
9 68 22 29 25 45 26 


109 ELGIN ST PORT HOPE 
4 11 8 11 10 25 12 


51 SHUTER ST PORT HOPE 
15 29 13 18 24 30 29 19 


2 CHOATE ST PORT HOPE 
64 308 23 70 26 24 18 25 


FILT PLT, MARSH ST PORT HOPE 
22 101 26 47 


CAN TIRE, QUEEN ST PORT HOPE 
5 16 7 9 


25 2700831 17 


10 21 22 11 
109 ELGIN ST PORT HOPE 
4 11 6 


NOTE: ‘'****" INDICATES THAT DATA IS NOT AVAILABLE 
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UNIT - MICROGMS/100 SQ CM/MONTH 


SEP OCT NOV DEC MAX MEAN GEOM GEO STD 
MEAN DE 


15 12 29 13 36 21 


36 31 34 16 73 38 


2H NL 19 14 Ti 28 


18 21 29 12 30 20 


422 300 572 169 572 257 


220 230 150 293 427 208 


140523 29 20 29 18 


242 88 138 16 242 105 


338 235 303 47 338 167 


147 100 111 46 147 98 


63 65 106 20 181 71 


SEP OCT NOV DEC MAX MEAN 


12 17 26 11 26 14 


11 12 31 14 31 14 


13 13 18 12 25 14 


25 19506120 61 25 


40 28 109 44 220 56 


24 14 39 14 39 22 


22 28 29 30 68 29 


39 16 62 19 62 26 


36 28 113 53 308 66 


2025 98) 852 101 40 


19 


33 


24 


19 


211 


177 


15 


80 


130 


92 


54 


v 


1.67 


1.78 


GEOM GEO STD 
MEAN DEV 


13 


12 


13 


13 


23 


43 


20 


26 


10 


24 


44 


33 


12 


10 


1.68 


1.85 


2.19 


em 
uo 
a 


Table A-31 


STATIONS USED IN AIR QUALITY TRENDS (1983-1992) 


City 


Burlington 
Cornwall 
Etobicoke 
Fort Frances 
Hamilton 
Huron Park 
Kitchener 
London 

Long Point 
Mandaumin 
Merlin 
Niagara Falls 
North Bay 
North York 
Oakville 
Oshawa 
Ottawa 
Peterborough 
Sarnia 
Scarborough 
Simcoe 

St Catharines 
Stouffville 
Sudbury 
Thunder Bay 
Tiverton 
Toronto 
Windsor 


44008 
56051 
35003 
62030 
29025 
10001 
26029 
15001 
22901 
14118 
13021 
27056 
75010 
34002 
44015 
45025 
51001 
59006 
14064 
33003 
22071 
27037 
48002 
77016 
63040 
18007 
31104 
12008 


Station (Period) 


- 1992) 
- 1992) 
- 1992) 
- 1992) 


(1983-1986) ;29000 
(1983-1990) ;15020 
(1983-1990) ;26060 


= 1992) 


(1983-1986) ;27067 


14992) 


1983-1987) 7203 
1985-1986) 765200 


- 1992) 


1983-1990) 734-103 


- 1992) 


(1987-1992) 
(1991-1992) 
(1991-1992) 


) 
) 

= 1991) 34.0205 (1992) 
) 


(1987-1992) 


(1988-1992) 
(1987-1992) 


(1991-1992) 


Table A-32 


STATIONS USED IN TRENDS OF PARTICULATES (1983-1992) 





| CIEV Station (Period) 
Bramalea 46033 (1983 - 1992) 
Burlington 44008 (1983 - 1992) 
Chatham 13003 (1983 - 1992) 
Courtright 14016 (1983 - 1992) 
Etobicoke 35003 (1983 - 1992) 
Espanola 74029 (LI8sR = 1992) 
Fort Frances 62032 (1983 - 1992) 
Hamilton 29025 (1983 - 1992) 
Jarvis 22092 (1983 - 1992) 
Kitchener 26029 (1983 - 1990) ;26060 (1991-19992 
London 15001 (1982 - 1991) 
Mississauga 46110 (1982 - 1991) 
North Bay 75010 (1982-19191) 
North York 34002 (1982-1988) ;34020 (1989-1991) 
Oakville 44015 (1982 - 1991) 
Oshawa 45025 (1982 - 1991) 
Pickering 45001 (1982 - 1991) 
Port Colborne 27047 (1982 = 19911) 
Port Hope 58027 (2982 21991) 
S.S. Marie 71049 (1982 - 1991) 
Sarnia 14064 (1982 - 1991) 
Scarborough 33003 (1982219911) 
St Catharines 27008 (1982 - 1991) 
St Thomas 15006 (1982 - 1991) 
Sudbury 77026 (1982 - 1991) 
Thunder Bay 63005 (1982 - 1991) 
TOrOnto 37104 (98224990): 3110891911) 
Welland 27045 (1982 = 19191!) 
Windsor 12008 (1982 - 1991) 


65 











7a66) - DIUVINO S| | 
SaLIS SNONNILNOI 


A 









ANIOd Va 


1 
3090HIs * S000HSNO7 @ JHaTULENON 


NOONO’ @ NINNYONYN © 
Y1 


57714 VHYBYIN 


YMYddIH9 2 


77IHYEvd © 


HAN3HILIX He CNVES 


00H31vH% 


Hd7an8 © 


v ë 
Try TANGLE © 


NOLSITIV @ 


Hanou0gH313d © NOLUAATL 


135400 © 
a vaviige” 7, tte, 





ee ete od ne a ee tm =o 


OTIe UO uxzey}n0S =. suoT}eis Butiojtuon snonut}uo09 30 uoT3e901 = Tt av 


B66} — OIHVINO'N 
_SALIS BRONNTLNO} 





ee 
CA 











OO ETEON Oe airs : 
wa | 
/ 7 GAVE-HIHON @ Lhngnns © 
. NOHLYHVH £ NT AADUVE ue re 
É 08 Mab SHINVHd 1H01e ° 
h STIVA WOH HLOOKS © 
NAN © 
NHOLHANTVA © 
7 OTIEFUO UISUTION =" SUOT)É8)S butTIi0jruoN Snonurquo) ID UOTE on aa RE NES TÉL ER à 











NOON07 @ 


H3NSHOLIN © 








Hd ane @ 





(6) OLNOHOL@ 


| 
| 
| 
| 


"+ ave Hiuon © POS 


0 — 


AWNBONS © 





Sets (TOv) Kopui AZTTeNO 1TY Fo UOTFESOT Reeds 





Vs 








+266 = OIHVINO'S FRS 100 LE + ~ x a a = ds fu a TE TRE TS a a eae ee re SS ee ea a ee ae errors eon . 
S31IS 31VN9ILHV A) : 4 


en vs eo teens 








H3A00 1404 





SYnNOHL 15 @ 
SCOOMSNO7 @ VNNNHOD 


NOONO? @ 
XHI015000X ®@ 0SHASNI 
STIIAHIVI8 


e SAUVN 15 @ 











a er ET Dep eo en cernes Dee eue mm mue memes à mien mur © mme = eue me —— 


OT1PJUO uzeunos - Buriojtuon ATtTeq Jo wu it 


JO uotT3e901 bp dvW 








VERE = OTHVING Nt ecm aes Paar os - mm ron DIE ES eae en Re De, DER Rind ees Os all 
SALIS, SLY WOTLVd é a DO DEO . Prat 
. e 6 ene wl @ 2 +. 
. . ae . 
© avte lala a wa . e 
Ta A ye gl 2 © 


WIONVdSA @ 
ABOAONS @ JAI NI HiddD9 gItWH *S"s 


ONVaNSIT HAN © 


SAINVHA 1H04e °° 


AISHYSH © 








D a —— —… 





OTIPAUO UISUJFION - SuOT}eYS PUTIOITUON ATTeG FO UOT}RIOT 








-266}-OIWVINO S 
S3LIS 13H 


. 
0 
ee ess 
. 


+ sel oy 6 ele) ele 





SIAEYT @ 
NOCNO7 @ 


ATIIAHIV38 @ 





TIIHAHVd © 





NOLTI 
STITANVO 


TIIH 171014 @ 


NOLH3AIL 





“OTILFUO UXSUINOS = ‘HUTIOITUON teorboroïoejen JO uot}e201. 








cL 


‘oP ace (a8 ROC BS (6) (Ore) (616 
0 











© AUNEMIS © 


OTIBPJUO UISUFION - Suot}e}s Büut10)tuoN TR0TPOTOIOSFON JO UOTIP901 L avn 











Aunaons @ 








OTIBFUO UI S83TS BUTIOFTUON OT-Wd 8 d 

















